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Introduction 

The  rresent  report  gives  the  results  of  an  inventory  of  ground- 
water su" .plies  in  12  tovms  in  Connecticut.   Similar  vrork  has  been 
carriea  on  in  29  additional  tov.-ns  and  the  publication  cf  these 
records  is  in  ':^rogreEs,   The  information  on  well  and  spring  data  given 
in  the  tables  is  in  most  cases  based  on  reports  obtained  from  the 
oivner.   The  altitude  given  in  the  tables  for  each  well  or  spring  is 
taken  from  the  nearest  20-foot  contour  shovm  on  the  Federal  Geological 
Survey  Topographic  maps.   The  depths  of  most  of  the  dug  wells  and  the 
water-level  naasurementf.  in.  the  observation  wells  were  made  '..'ith 
steel  tapes.   The  water-bearing  formation  of  each  well  and  spring  was 
determined  by  R.  }.l.  Lo'-',ie  from  published  geologic  data.   The  salinity 
of  the  v/ater  from  each  veil  and  spring  is  indicated  in  the  tablas  under 
the  heading  "chloride". 

The  v:ork  forming  the  basis  of  this  report  was  begun  at  the 
suggestion  of  General  Sanford  H.  Vv'adliams,  Director  of  the  Connecticut 
Sta-ce  Water  Commission,  as  a  ;^^art  oi  the  State's  program  of  water  re- 
source studies  under  the  Federal  v.-ork  program.   The  field  work  was 
started  on  October  1,  1934,  by  the  Connecticut  State  Emergency  Relief 
Commission  as  a  Federal  Emergency  Relief  Administration  iroject  and 
since  iJovember  22,  1935  has  been  operated  by  the  Division  of  ¥omen's 
and  Professional  ?ro,iects  of  the  '..'orks  Progress  Administration  for 
Connecticut  as  Official  Projects  65-15-861,  465-15-3-26  and  665-15-3-116. 


The  Connecticut  State  Planning  Board,  in  cooperation  vifith  the  State 
Water  Commission,  sponsored  the  project  until  July  1,  1937  when  spon- 
sorship was  asGUined  by  the  State  Water  Commission. 

The  work  was  done  under  the  supervision  of  YiT,  H.  Broth-.rell, 
Super\'isor  for  the  Yv'orks  Progress  Administration,  its  preceding  emer- 
gency administrations,  P-nd  for  the  sponsors.   At  different  times  the 
vrork  has  been  under  the  direction  of  B.  L.  Bigwood,  S.  F.  Turner,  or 
R,  M.  Leggette,  of  the  Federal  Geological  Survey.   Field  v/ork  was 
carried  out  iJinder  the  supervision  of  W.  B.  Evarts  and  R.  h.    Logie. 
The  determinations  of  chloride  given  in  this  report  were  made  by  chem- 
ists of  the  project  staff,  under  the  direct  supervision  of  Arthur 
McDonald,   '"esleyan  University  furnished  laboratory  facilities  of  the 
Department  of  Chemistry.   Professor  C.  R.  Hoover  of  that  department 
directed  the  work  in  coo^Teration  vd-th  the  State  '.."ater  Commission  and 
the  Federal  Geological  Survey.   This  report  was  prepared  under  the 
direct  supervision  of  R.  M.  Logie  and  (ieorge  Ebersold.   Stencilling, 
reproduction  and  assembly  of  the  report  were  in  charge  of  17.  E. 
Danielson.   The  inventory  for  the  to^i.'ns  covered  in  this  report  was 
made  by  the  followin,";  persons: 


Branf ord  . . . 
Chester  . . 
Clinton  .. 

11jSS6a  •  •  o  « 

Guilford  . 
Haidam  . . . 
Killinf-/;orth 
Madison  . . . . . 


Old  Saybrook 
Saybrook  . . . . 
Vfestbrook  ... 


.  R.  M.  Logie,  A.  H.  Aston 

.  G.  C.  Cutter 

.  D.  I'i.  Swain 

=  A.  H.  Aston 

.  C.  G.  Beclcwith,  A.  H.  Aston 

.  v.",  B.  Evarts,  L.  P.  Baker 

.  A.  H.  Aston 

.  D.  M.  Swain 


North  Braiiford.  F.  A.  Davis,  H.    B.  Evarts 


.  D.  M.  Swain,  A.  H.  Aston 
.  L.  H.  Pratt,  Jr. 
.  D.  Ivi,  Swain 


Water-level  measurements  were  also  made  by  D.  S.  Churchill,  J.  A. 
Cosky  and  S.  A.  Warner. 


The  assistance  of  the  administrative  and  engineering  staff  of  the 
Connecticut  State  'Yater  Commission  is  gratefully  acknovfledged.  Yfithout 
the  cooperation  of  vroli  and  spring  ov/ners  and  other  individuals,  this 
report  -would  not  have  be m  possible.   The  project  appreciates  the 
splendid  cooperation  of  lir.  V.  J.  Sullivan,  Administrator  of  the  Vi'orks 
Progress  Administration,  and  of  the  staff  of  the  V/omen's  and  Profess- 
ional Division  under  whose  direct  supervision  this  v/ork  vras  accomplished. 

General  Features 

The  12  tovms  covered  in  this  report  comprise  an  area  of  about  310 
square  miles  in  the  south  central  part  of  Connecticut.   The  population 
of  the  area  in  1930  v;as  26,498;  Branford,  the  largest  tovm,  having 
7,022  inhabitants.   The  region  is  hilly  except  immediately  adjacent  to 
Long  Island  Sound  u^here  the  relief  is  Iovit.   The  general  slope  of  the 
land  is  southvrard  and  eastv.'ard  vd.th  drainage  into  Long  Island  Sound 
and  the  Connecticut  river. 

The  average  annual  precipitation  in  the  area,  about  45  inches, 
is  fairly  evenly  distributed  throughout  the  year. 

The  greatest  part  of  tho  area  covered  in  this  report  is  underlain 
by  crystalline  rocks,  chiefly  granite,  gneiss  and  schist.   The  north- 
western corner  of  the  area  is  underlain  by  Triassic  sandstone,  shale 
and  trap.   In  most  places  the  bedrock  is  overlain  by  glacial  drift, 
both  stratified  and  uiastratif led.   The  average  and  maximum  thickness 
of  the  drift  in  each  of  the  tv;elve  tovms,  as  shovm  by  v/ell  records,  is 
given  in  the  summary  tables  of  depth  to  bedrock. 


Records  of  wells 


Altitude 

s.bove  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) 1 

Br 

1 

New  Haven  Water  Go. 

75 

Dug 

13.0 

36    i 

Br 

2 

J. 

Johnson 

165 

do. 

40.0 

36    1 

Br 

4 

Eo 

Glaus 

195 

dOo 

18.0 

35    i 

Br 

6 

D, 

Leoris 

220 

do. 

35.0 

36    1 

Br 

7 

B„ 

Karpinski 

130 

do. 

21.0 

Br 

8 

P, 

Donadio 

180 

do. 

30,0 

36    1 

Br 

9 

Po 

Donadi  o 

180 

Drilled  ■ 

6    \ 

Br 

10 

lo 

Struzinski 

190 

Dug      1 

13.0 

40    \ 

Br 

11 

M. 

Pat^/nok 

200 

Drilled  i 

160.0 

6   ; 

Br 

12 

M, 

Patyr.ok 

190 

Dug      : 

20.0 

72 

Br 

13 

J. 

Bonitatibus 

180 

do. 

21.0 

30 

Br 

14 

H. 

CappiGllo 

185 

Drilled  ■ 

104.0 

3 

Br 

15 

H, 

Gappiello 

180 

Dug 

co.O 

30 

Br 

16 

K. 

Huzar 

185 

Drilled 

114.0 

2 

Br 

17 

P. 

DeLeonardo 

185 

Dug 

21.0 

36 

3r 

1(3 

J„ 

Pi 30 it olio 

160 

do. 

28.0 

32 

Br 

19 

J. 

H,  Miller 

200 

do. 

35.0 

30 

Br 

20 

L, 

J.  Stent 

200 

do. 

31.0 

48 

Br 

21 

A. 

Struzinski 

200 

do. 

11.0 

30 

Br 

22 

Ac 

Struzlnski 

200 

dOo 

28.0 

36 

Br 

23 

c. 

Struzinski 

200 

do. 

35.0 

48 

3r 

24 

H, 

Zu^'Jallock 

200 

do. 

30.0 

36    ; 

Br 

25 

J, 

Ztflfallock 

190 

do 

35.0 

36 

Br 

26 

J. 

Ziii.Vallock 

190 

do. 

25.0 

48 

in  tovm  of  Branford,  Connecticut. 


no. 


Source 
formation 


"/ater 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Dopth 

below 

of 

per 

to 

land 

measure-  ; 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

lir 

1 

Till 

'Jr 

2 

do. 

Br 

4 

do. 

Br 

6 

do. 

Br 

7 

do. 

Br 

8 

do . 

Br 

9 

:  Sandstone 

Br 

10 

i  Till 

Br 

11 

Sandstone 

Dr 

12 

:  Till 

Br 

13 

Sandstone 

Br 

14 

do. 

Br 

15 

do. 

Br 

16 

do . 

Br 

17 

do. 

Br 

18 

do. 

Br 

19 

■  Till 

Br 

20 

do. 

Br 

21 

do. 

Br 

22 

do . 

3r 

2.3 

do . 

Br 

24 

do. 

Br 

25 

do. 

Br 

2G 

do . 

40.0 


0.0 

12.0 
10.0 
18.0 

0.0 
0.0 


30.0 
25.0 


22.0 
10.0 
10.0 
7.0 
15.0 

3.5 

2.0 

5.5 


17.0 

6.0 

20.0 
6.0 

11.0 
1.0 
4.0 

10.0 
10.0 


2-  6-35 
1-28-35 
1-28-35 
1-28-35 
1-28-35 

1-29-35 

1-29-35 
1-29-35 

1-29-35 

1-29-35 

1-28-35 
1-28-35 
1-26-35 
1-28-35 
1-26-35 
1-26-35 
1-26-35 
1-26-35 


10 

8 

8 

6 

23 

26 

11 


64 
17 
54 
17 
14 
78 
4 
109 
18 
19 
18 
29 


Records   of  wells 


'iTell 
no. 

©I'm  or 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  : 
(inches )  ; 

Br 

29 

J.  Myler 

165 

Dug 

21.0 

30 

Br 

30 

ffl ,  Domski 

160 

do. 

40,0 

36 

3r 

31 

F.  Yablonski 

160 

do. 

16.0 

72 

Br 

32 

F.  Yablonski 

160 

do. 

23.0 

40 

Br 

3o 

J.  Coolaa 

90 

do. 

25.0 

36 

Br 

34 

Sagal  Lou  Farras 

100 

do. 

16.0 

36 

Br 

35 

W.  Slate 

100 

do. 

18.0 

36    i 

Br 

36 

Sagal  Lou  Farms 

110 

do. 

20.0 

72 

Br 

37 

Sagal  Lou  Farms 

95 

Drilled 

220.0 

8   ; 

Br 

38 

Mrs,  A.  Sveda 

70 

Dug 

18.0 

36 

Br 

39 

Mrs.  A.  Sveda 

70 

do. 

16.0 

Br 

40 

Sagal  Lou  Farms 

80 

do. 

13.0 

60 

Br 

41 

MoGrail  Estate 

60 

do. 

25.0 

36 

3r 

42 

Malleable  Iron  Go. 

120 

do. 

37.0 

36 

Br 

43 

E..  Iviertz 

140 

do. 

13.0 

72 

Br 

44 

S.  Sachlos 

140 

Drilled 

6    1 

Br 

45 

State  Highway  Dopt, 

80 

Dug 

27.0 

36    1 

Br 

46 

Lirs.  Hauser 

100 

do. 

22.0 

36    1 

Br 

47 

Vaskavich 

140 

do. 

13.0 

36 

Br 

48 

H^len  Roojolski 

110 

do. 

37.0 

36 

3r 

49 

P.  Pompani 

120 

do. 

13.0 

36    1 

Br 

60 

B.  Suchecki 

60 

do. 

37.0 

36    1 

Br 

51 

J.  Suppi 

150 

DrillGd 

150.0 

6 

Br 

52 

J,  Gentili 

120 

Dug 

16,0 

36 

in  to-vvn  Dranford,   Connecticut  -  Continued 


y/ei 

1 

Source 

no . 

formation 

:3r 

20 

Till 

Ih- 

7>0 

do« 

Br 

31 

do. 

Br 

;-)2 

do . 

Br 

33 

do. 

■3r 

M 

do. 

Br 

■65 

do. 

Br 

36 

do. 

Br 

37 

Sandstone 

Br 

38 

Trap 

Br 

39 

Till 

Br 

40 

do. 

Br 

41 

do. 

Br 

42 

do. 

Br 

43 

do. 

3r 

44 

•  Sandstone 

Br 

45 

do. 

3r 

46 

■   Till 

Br 

47 

do. 

Br 

48 

do. 

Br 

49 

do. 

3r 

50 

do. 

Br 

51 

■  Sandstone 

Br 

52 

Tii;i 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Water 
Depth 
below 
land 
surface 
(feet) 


level 
HaTe" 


of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 
per 
'  million); 


21.0 


90.0 
2.0 
6.5 
9.0 

25.0 


1.0 


10.0 


6.5 
6.5 
6.5 

5.0 

7.0 

7.0 

10.0 

1.0 

7.0 

10.5 

6.5 

2.0 
8.0 

6.0 
13.5 

5.0 
21.0 

9.0 

4.0 


1-26-35 
1-25-55 
1-25-35 
1-25-35 
2-  6-35 
2-  6-35 
2-  6-35 

2-14-35 
2-  6-35 
2-  6-35 
2-  6-35 

2-26-35 
2-19-35 

2-26-35 
2-14-35 
2-14-35 
2-14-35 
2-19-35 
2-19-35 


17 

95 

G 

19 


24 
25 

32 
7 

19 
13 
23 
13 
35 
55 
35 
99 
15 
67 
30 


Records   of  vifells 


Well 
no. 


Oi,«ier 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


3r 

53 

Casey 

Br 

54 

Strido 

3r 

55 

M.  Lotasky 

3r 

56 

J.  Dombkowski 

Br 

57 

Ho  Sorola 

Br 

58 

J.  Dombko■■^^^ski 

Br 

59 

J.  Kogera 

Br 

60 

N.  Cavallaio 

Br 

61 

P.  M.  Talcott 

Br 

62 

F,  Bourbon 

Br 

33 

A.  Kezyinski 

Br 

64 

A.  Kezyinski 

3r 

65 

J.  Ki,mch 

Br 

66 

•] .    Parzych 

Br 

67 

ivirs.  Dyke  in 

Br 

68 

Mrs,  So rant on 

Br 

69 

J.  Alex 

Br 

70 

Prusky 

Br 

71 

J.  Pinsky 

Br 

72 

Burzinski 

Br 

73 

A.  Bers.duce 

Br 

75 

Chobociak 

Br 

76 

Dunu 

3r 

77 

iA'.  Sternski 

120 

150 

140 

120 

120 

125 

100 

100 

120 

40 

80 

40 

145 

40 

40 

60 

80 

60 

60 

60 

SO 

50 

40 

60 


Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do, 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

doo 
Drilled 
Dug 


Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

16.0 

36 

31,0 

36 

30.0 

36 

15,0 

48 

164,0 

6 

15.0 

84 

15,0 

36 

16,0 

36 

110.0 

6 

11.0 

36 

10.0 

30 

15.0 

30 

8.0 

36 

26.0 

36 

15,0 

36 

18.0 

24 

18.0 

24 

18.0 

36 

20.0 

60 

16.0 

36 

15.0 

36 

13.0 

36 

70.0 

6 

10.0 

38 

in  town  of  Branford,  Connecticut  -  Continued 


Yfell 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Wate  r 

level 

:    Depth 

Date 

beloviT 

of 

land 

measure- i 

surface  ; 

raent 

(feet) 

Chloride 
(parts 

per 

million) i 


Br 

53 

Till 

hir 

54 

do. 

3r 

55 

do  • 

Br 

55 

do. 

Br 

57 

:  Sandstone 

Br 

58 

;  Till 

Br 

59 

do . 

Br 

60 

do« 

Br 

61 

:  Trap 

Br 

62 

:  Till 

Br 

63 

do. 

Br 

64 

do. 

Br 

65 

do. 

Br 

65 

do. 

Br 

67 

do. 

Br 

68 

do. 

Br 

69 

do. 

Br 

70 

do. 

3r 

71 

do. 

Br 

72 

do. 

Br 

73 

do. 

Br 

75 

'  Trap 

Br 

76 

' Sandstone 

Br 

77 

Trap 

31.0 


10.0 


15.0 


5.0 


15.0 
4.5 


5.0 


4.0 


6.5 

15.0 
0.0 

2.0 
2.5 


2-14-35 

2-14-35 
2-19-35 

2-19-35 
2-19-35 


5.5 

2-13-35 

2.5 

2-12-35 

9.0 

2-12-35 

2.0 

2-12-35 

12.5 

2-13-35 

3.5 

2-12-35 

14.0 

2-13-35 

15. 0 

1   2-13-35 

7.5 

2-13-35 

7.0 

2-13-35 

7.0 

2-13-35 

5.0 

2-13-35 

12.0 

2-13-35 

3.0 


2-13-35 


76 
67 
49 
19 
47 

0 
12 
45 

6 
27 
43 

9 
33 
28 
33 
52 
123 
79 
60 
38 
46 
57 
8 
38 
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Records  of  wells 


^Vell 
no. 


Ovmer 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feot) 


Diameter 
(inches ) 


Br 

70 

F. 

DajTiico 

100 

Br 

80 

A. 

Kelly 

30 

3r. 

81 

)  R. 

Caruso 

70 

3r 

82 

A. 

Farino 

30 

Br 

83 

:  Jo 

Santuio 

30 

Br 

84 

:  J. 

Kennedy 

60 

Br 

85 

:  J' 

Passerols 

\             50 

Br 

86 

:  N. 

Shurrotto 

40 

Br 

87 

■  !J. 

Shurrotto 

50 

Br 

88 

Mftri'^  Zuppe 

60 

Br 

89 

•  P. 

Biondolla 

80 

Br 

90 

A.' 

'c   Lo  Saczynska 

95 

Br 

91 

J, 

Landino 

95 

Br 

92 

s. 

Navakoski 

100 

Br 

93 

Jo 

Torechia 

100 

Br 

95 

D. 

Santa  Barbara 

:      30 

Br 

96 

Vo 

Zyillis 

90 

Br 

97 

T:r; 

3.  Paprohi 

100 

Br 

98 

Mr So  Paprohi 

90 

Br 

99 

c. 

Swiderski 

40 

Br 

100 

D. 

Santa  Barbara 

20 

Br 

101 

J, 

Radovitch 

25 

Br 

102 

J. 

Me shako 

25 

Br 

103 

Krs,  J.  Gentras 

:       20 

Dug 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do. 
Dug 

do, 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


15.0 
35.0 

38.0 
255,0 
78.0 
28.0 
10.0 
12.0 
22.0 
20.0 
26.0 
25.0 
100.0 
29.0 
12.0 
28.0 
14.0 
25.0 
25.0 
15.0 
25.0 
14.0 
14.5 


36 
2 
6 

6 
6 
6 
30 
36 
36 
30 
30 
30 
30 
6 
36 
36 
6 
36 
36 
36 
12 
40 
30 
36 
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in  tovm  of  Sranford,  Connecticut.-  Continued 


I'Vater   level 


Well 
no . 


Source 
formation 


Br 

78 

Till 

Br 

80 

Sandstone 

Br 

81 

Trap 

Br 

82 

Sandstone 

Br 

83 

do. 

Rr 

84 

Trap 

Br 

85 

Till 

Br 

06 

do. 

Br 

87 

do. 

3r 

88 

do. 

Br 

89 

do. 

Br 

90 

do. 

Br 

91 

do. 

Br 

92 

Trap 

Pr 

93 

Till 

Br 

95 

do. 

Br 

96 

Trap 

Br 

97 

Till 

Br 

98 

do. 

Br 

99 

do. 

3r 

100 

Stratified 

drift 

Br 

101 

Till 

Br 

102 

do. 

Br 

103 

do. 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


De'pt'li 

belov/ 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


15.0 


0.0 
26.0 


29.0 


25.0 


14.0 


4.5 


3.0 
0.0 

13.0 


6.0 
2.5 

2.5 
0.0 

4.0 
4.0 
10.5 
9.0 
2.0 
1.0 


2-14-35 


2-11-35 
2-11-35 

2-11-35 


2-12-35 
2-12-35 

2-12-35 

2-11-35 

2-11-35 
2-12-35 
2-13-35 
2-13-35 
2-27-35 
2-27-35 


10 

14 

15 

15 

9 

7 

30 

42 

19 

64 

63 

112 

57 

20 
17 
22 
17 

21 
8 
17 
10 
25 


12 


Records    of  v/ells 


Altitude 

Well 
no. 

Ovale  r 

above  sea 

level 

(foet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches)  ; 

3r  104 

J.  Bojacki 

30 

Dug 

9.0 

24 

3r  105 

Aurerhiman 

40 

do. 

30,0 

36 

3r  106 

SoTjhia  Herraaol 

60 

do. 

12.0 

40 

3r  107 

Sophia  Hemmol 

65 

do. 

13.0 

36 

Br  108 

Jurzyk 

65 

do. 

12.5 

36 

3r  109 

S.  L.  Spinks 

40 

do. 

16.0 

30 

Br  110 

it.  C.  Sallow 

40 

do. 

16.0 

24 

Br  111 

R.  C.  Ballow 

40 

do. 

12.0 

36 

Br  112 

R,  F.  Bailey 

40 

do. 

15.0 

42 

Br  113 

A.  B.  Pl:mt 

40 

do. 

18.0 

30 

Br  114 

A,  B.  Plant 

20 

do. 

24.0 

36 

Br  115 

A.  B.  Plant 

40 

do. 

12.0 

36 

Br  116 

A.  B.  Plant 

30 

do. 

18,0 

30 

3r  117 

!■■'.  Kelsoy 

15 

do. 

11.0 

18 

Br  120 

ViT,  L.  Inman 

25 

do. 

16.6 

36 

Br  121 

Mrs,  J.  Iviorawshi 

25 

do. 

10.5 

30 

Br  122 

"'!.    R.  Monroo 

30 

do. 

15.5 

30 

Br  123 

Prince 

25 

do. 

17.8 

30   : 

Br  124 

Jo  Zvonkovic 

20 

do. 

17.7 

30 

Br  125 

E,  P,  Monroe 

20 

do. 

27.0 

30 

Br  126 

J.  Takoros 

20 

do. 

26.0 

30 

Br  127 

J.  F.  Kelley 

20 

do. 

22.0 

30 

Br  128 

J.  3.  Sliney 

20 

do. 

25.2 

30 

3r  129 

J.  Res.?. on 

30 

do. 

23.4 

30 

in  town  of  Eranford,  Connecticut  -  Continued 


13 


Source             Depth 
formation        :    to 

bedrock: 
(feet) 

V.''ater 

level 

Chloride  '■ 

Vfell 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

(parts   ' 

per 
million) 

Br  104 

Till                : 

1.0 

2-27-35 

15 

P.r  105 

do.               i    30.0 

5.0 

2-27-35 

8 

lir  lOG 

do.                : 

4.0 

2-27-35 

22 

Ilr  107 

do.              1 

1.0 

2-27-35 

Br  108 

do. 

1.5 

2-27-35 

12 

Br  100 

do.               i 

3.0 

2-27-35 

17 

3r  110 

;    do.                      I 

3.0 

2-26-35 

14 

Br  111 

do.              i 

8.5 

2-26-35 

21 

Br  112 

do.              1 

.  5.0 

2-26-35 

12 

Dr  115 

do.               ! 

15.0 

2-26-35 

15 

Br  114 

do.               i 

12.0 

2-26-35 

Br  115 

do.              1 

9.0 

2-26-35 

11 

Br  116 

'Gneiss             \ 

8.5 

2-26-35 

7 

Br  117 

Stratified  drift     1 

5.5 

7-22-35 

21 

Br  120 

;   do.              i 

12.6 

7-16-35 

59 

Br  121 

do. 

8.4 

7-16-35 

27 

Br  122 

do.              i 

14.7 

7-15-35 

49 

Br  123 

do.              1 

16.3 

7-16-35 

25 

Br  124 

:   do  •              i 

14.9 

7-16-35 

9 

Br  125 

do.              1 

20.6 

7-16-35 

3r  126 

;   do.                : 

23.5 

7-16-35 

19 

Br  127 

do.               1 

19.5 

7-16-35 

23 

Br  123 

do.              1 

18.5 

7-16-35 

19 

Br  129 

i   do.               1 

22.4 

7-15-35 

51 

14 


Records   of  wells 


Altitude 

^ 

above  sea 

: 

Well 

Ovmer 

level 

Type 

Depth 

Diameter  \ 

no. 

(feet) 

(feet)  : 

(inches)  j 

J3r  130 

I ,  Ramon 

20 

Dug 

17.9   i 

30 

'^r  151 

F.  P.  McKeon 

20 

do. 

20,0 

30 

Br-  13  2^ 

J.  P.  Callohand 

20 

do. 

24.8 

30    \ 

Br  133 

F.  Coyle 

30 

do. 

29.0 

30    \ 

Br  134 

Ho  A.  Rowley 

50 

do. 

10.1 

36 

Br  135 

Jo  Johnson 

55 

do. 

20.0 

36 

Br  13  6 

So  Glowacky 

60 

do. 

12.0 

36 

Br  137 

T.  P.  O'Brien 

80 

do. 

12.0 

Br  138' 

T.  P,  O'Brien 

90 

do. 

30,0 

36 

Br  139 

To  Po  O'Brien 

80 

do. 

35.0 

36 

Br  140; 

T.  P.  O'Brien 

80 

do. 

20.0 

30 

Br  141' 

iio  Richard 

80 

do. 

25.0 

36    ^ 

Br  142: 

J.  Dzwonkonski 

80 

do. 

30,0 

72 

Br  143  ^ 

B.  A.  Mannix 

80 

do. 

20,0 

36 

3r  144 

C  0  Gumkowski 

60 

do. 

1     20.0 

36 

3r  145 

T.  Zosner 

80 

do. 

i     28.0 

36 

3r  146^ 

M.  Reynolds 

15 

do. 

i     10.5 

36 

Br  14?; 

Now  Haven  Water  Co. 

40 

doo 

i     22.0 

36 

Br  149 

S.  Rice 

30 

do. 

\           17.5 

30 

Br  150 

W.  Regan 

20 

do. 

\           17,6 

36 

Br  151 

W.  Edwards 

20 

do. 

\           13.2 

30 

Br  152: 

Agnes  Lutz 

20 

do. 

36 

Br  153^ 

M.  Rosenthal 

40 

do. 

1      9,0 

36 

Br  156 

Co  Bo  Goldsmith 

120 

do. 

20,0 

36 

15 


in  tovm  of  Branford,  Comiccticut  -  Continued 


Troll 

no. 


Source 
formation 


Water 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Depth 

below 

of 

per 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(foet) 

Br  130 

Stratified  drift 

Br  131 

do. 

Br  152 

do. 

3r  lo.T 

do. 

Br  134 

do. 

Dr  135 

Trap 

Br  136 

;  Till 

Br  137 

do. 

Br  130 

do. 

Br  139 

do. 

Br  140 

do. 

Br  141 

do .                  : 

Br  142 

:   do. 

Br  143 

■do.              \ 

Br  144 

do.              1 

Br  145 

Gneiss 

Br  146 

Till 

Br  147 

Stratified  drift 

Br  149 

do.                 ; 

Br  150 

do.               i 

Br  151 

do.               ■ 

Br  152 

do.              1 

Br  153 

Till               1 

Br  156 

do. 

0.0 


30.0 


30.0 


0.0 


6.0 
15.0 
18.1 
26.3 

4.4 

6.0 
2.5 

6.0 

15.0 

2.5 

4.0 

15.0 

7.5 

10.0 

17.5 

6.8 

9.0 

12.4 

14 .4 

10. G 

3.0 


7-15-35 
7-15-35 
7-15--35 
7-11-35 
7-15-35 

2-  6-35 
2-  6-35 
2-  6-35 
2-  6-35 
2-  6-35 
1-29-35 
1-28-35 
1-25-35 
1-25-35 
1-29-35 
7-11-55 
2-  4-35 
7-11-35 
7-11-55 
7-11-35 

2-  4-35 


25 
47 

9 
13 
13 

8 
16 
10 
15 
57 
52 
14 
22 
86 
13 
48 

7 

65 
11 
10 

13 
14 


16 


Records   of  wells 


Altitude 
above  sea  ; 

Wo  11 

Ovmor 

level 

Type 

Depth 

Diaiaeter  ] 

no. 

(foot) 

(feet)  : 

(inches)  ; 

Br  157 

C , 

B.  Goldsinith 

120 

Dug 

18.0     ; 

28 

Br  15  R 

Josophinj  Sparico 

105     i 

Drilled 

136,0      : 

6 

B.r  159 

■   Josuphinc  Sparico 

95 

Dug 

24.0 

36   ; 

3r  160 

;  Ao 

Liorgillo 

90 

do. 

21.0   : 

36   ; 

Br  161 

\ 

-1-0 

Morgillo 

80 

do. 

15.0 

36    1 

3r  16S 

':      -. 

Morgillo 

100 

do. 

34.0   : 

32    1 

Br  1G3 

■l.i-0 

Morgillo 

100 

Drilled 

139.0 

6 

Br  166 

w. 

Johnstone 

140 

Dug 

50.0   ! 

36 

3r  167 

W. 

Johnstone 

120 

do. 

15.0 

36 

Br  168 

E. 

AtTvator 

45    : 

doo 

22.0   1 

36    1 

Br  169 

N. 

S,  Rose 

40     ; 

do. 

19.0   1 

36    1 

3r  17C 

D. 

Appol 

40 

do. 

20,0 

36 

Br  171 

D. 

E.  Bartholomew 

40       ; 

do. 

30.0 

72    \ 

3r  172 

D. 

S.  Bartholomcvif 

40 

do. 

32.0 

36 

Br  173 

E. 

E.  Bartholomew 

40 

do. 

32.0 

30    i 

Br  174 

A. 

Jiaiorano 

40 

do. 

20.0   i 

36    1 

3r  175 

A. 

D,  Rupp 

40 

Drilled 

50.0   ; 

6 

3r  17G 

A. 

D,  Rupp 

40 

Dug 

16.0   ■ 

36    1 

Br  177 

Parker 

20 

do. 

22,0   1 

30    1 

Br  17f! 

J, 

Harrison 

60 

do. 

15.0 

30    : 

3r  179 

Co 

liens 

60       ': 

do. 

20.0 

36 

Br  180 

Aldon  M.  "^oung  Co. 

40 

Driven 

10.0   1 

li 

Br  101 

J. 

Paul 

50 

Dug 

18.0   1 

ZG 

Br  182 

M. 

Linsley 

60 

do. 

25.0   1 

36 

in  toTm  of  Branford,  Connecticut  -  Continued 
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Water  level 


Chloride 


llfell 

no. 

Source          ; 
formation 

Depth 

to 
bodrocl: 
(feet) 

Depth    : 
belov; 
land 

surface  ■ 
(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

V parts 
per 
million) \ 

Br  157 

Gneiss 

12.0     1 

13.0 

2-  1-35 

23   ; 

Br  158 

do. 

9.0 

63 

Br  159  : 

Till 

5.0 

2-  1-35 

44 

Br  160 

do. 

Br  161  ^ 

do- 

5.0   ; 

2-  1-35 

Br  162  i 

do. 

Dr  163  ; 

Gneiss 

22.0 

11.0 

2-  1-35 

27     \ 

Br  166  : 

Sandstone 

10.0 

18.0 

2-  1-35 

18     \ 

Br  167  : 

Till 

10.5 

2-  1-35 

51     j 

Br  168  : 

Stratified  drift 

22.0 

15 

Br  169 

Till 

19.0 

Br  170  : 

Strstified  drift 

!     6    : 

Br  171 

do. 

24.0 

1-23-35 

140 

Br  172 

do. 

32.0 

25.0 

1-23-35 

25 

Er  173 

do. 

24.5 

1-23-35 

21     1 

Br  174 

Till 

18.0 

7.0 

1-23-35 

30     1 

Br  175 

Gneiss 

\             6 

Br  176 

Stratified  drift 

10.0 

1-23-35 

3r  177 

do. 

8.0 

1-23-35 

13 

Br  178 

Till 

3.5 

1-23-35 

10 

Br  179 

do. 

10.0 

1-23-35 

Br  180 

Stratified  drift 

; 

3 

Br  181 

Till 

i    12.5 

1-23-35 

8 

Br  182 

do. 

12.0 

\         12.0 

1   1-18-35 

1     16 

18 


Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

O-.vner 

level 

Type 

Depth 

Diameter  '[ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  : 

3r  135 

The  Oasis 

165 

Drilled  [ 

52.0 

6 

Br  137 

A.  Cook 

150 

bug     1 

18.0   1 

48 

3r  188 

M.  Seslske 

150 

do. 

28.0 

36 

Br  189 

J.  Tott 

150 

do. 

40.0  \ 

42 

Br  190 

R.  Kneuer 

150 

do. 

23.0   1 

36 

Br  192 

S,  Klaiipersack 

145 

do.    ; 

10.0  ■ 

36 

Br  194 

Cook 

145 

do.    1 

27.0   ; 

36 

Br  195 

J.  Murry 

150 

Drilled  | 

98.0   1 

6 

Br  196 

Co  W.  Cook 

140 

Dug      1 

17,5  \ 

60 

Br  197 

H,  Cook 

130 

do.    ; 

13,0 

36 

Br  198 

H.  Cook 

120 

Drilled  ; 

106.0   i 

6 

Br  199 

Ho  Cook 

120 

Dug      1 

7.0 

36 

Br  200 

Ho  Cook 

135 

doo    1 

35.0 

40 

Br  201 

Ao  Grannis 

100 

do.     ; 

30,0 

36    \ 

Br  202 

F.  So  Prann 

100 

do.    1 

i 

30.0 

36 

Br  203 

F.  S.  Prann 

100 

Drilled  : 

79,0 

6 

Br  204- 

L,  Eo  Rice 

90 

Dug      i 

8.0 

36 

3r  206 

J.  A,  Andrews 

85 

do,    j 

15,0 

36    I 

Br  207 

P.  Linsley 

120 

do.    i 

26.0 

42 

Br  208 

Aldau  Mo  Youn;;  Co. 

50 

do.    i 

21,3 

36 

Br  209 

Aldoji  M,  Yo\«i{!;  Go, 

15 

do. 

7,4 

36 

Br  210 

Alden  i.l.  Young  Co. 

40 

do. 

10,8   j 

24    1 

Br  211 

H.  C.  Closson 

85 

do. 

21,0   ^ 

36    I 

Br  212 

Aldon  M,  Young  Co. 

60 

do. 

15,0 

30 

19 


in  tovm  of  Branford,  Connecticut  -  Continued 


Well 
no. 


Source 

formation 


Br  135  ^  GneisJ 
Br  187   :  Till 


Br  188 

do. 

llr  189 

do. 

Br  190 

do. 

Br  192 

do. 

Br  194 

do. 

Br  195 

: Gneiss 

Br  196 

;  Till 

Br  197 

do  • 

Br  193 

: Gneiss 

Br  199 

:  Till 

Br  200 

; Gneiss 

Br  201 

:Tiii 

Br  202     do. 
Br  203  ^Gneiss 

Br  204   ^  Till 


Br  206 

Gne  i  s  s 

Br  207 

Till 

Br  208 

do. 

Br  209 

Stratified  drift 

Dr  210 

Till 

Br  211  • 

do. 

Br  212 

do. 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


18.0 


K.O 


50.0 


10.0 


ITater  level 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


22.0 

13.0 

6.0 

6.0 


10.0 


9.0 


Date 

of 
measure- 
ment 


1-14-35 
1-14-35 
1-16-35 
1-16-35 


1-16-35 


1-16-35 


2.5 

1-16-35 

30.0 

1-13-35 

15.0 

1-18-35 

10.0 

1-13-35 

10.5 

1-18-35 

2.0 

1-18-35 

7.0 

1-18-35 

15.0 

1-13-35 

15.0 

12-27-34 

3.0 

12-27-34 

10.0 

12-26-34 

Chloride 
(parts 

per 

million) 


117 
13 

157 
36 

21 
23 


1.0 


12.p27-3-^ 


18 

15 

37 

26 

55 

17 

12 

13 

4 

7 

9 

21 

17 


20 


Records    of  vifells 


Well 
noc 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Br  213  ■  J.  F.  Fitzgerald 

Br  214  :  Allon  Id.  Young  Co. 

3r  215  ,   Aldon  M,  Youu,-;  Co. 

Br  21G  Alden  ivi.  Young  Co. 

Br  217  ;  Aldon  M.  Young  Co. 

Br  218   Aldon  K,   Young  Co. 

Br  219   R,  Patrick 

Br  220  :  R.  Patrick 

Br  221  M.  Unfricht 

Br  222  :  Alden  L.  Young;  Co. 

Br  223   Alden  M,  Young  Co. 

Br  224   G.  Blackstone 

Br  225   C.  Sciarini 

Br  226   C,  Blackstone 

Br  227   C.  Blackstone 

Br  228   Ao  Blackstone 

Br  229  :  R.  A,  Blackstone 

Br  230  ;  L.  Soffer 

Br   231      Lo    Soffer 

Br   232     R.   Knaop 

Br   233   :  C.    Young 

Br   234     J.  "W.   Anderson 

Br   235   :  R.   ^fhipnle 

Br   236  :  R.   ■'ATiipple 


95 
60 
70 
60 
40 
40 
40 
32 
30 
30 
40 
60 
55 
50 
40 
35 
35 
40 
30 
20 
18 
10 
15 
12 


Dug 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 


36.0 
16.0 
12.0 
17.4 
14,0 
15.0 
18.0 

6,5 
20.0 
16,0 
25.0 
36,0 

8.0 
22,0 
24.0 
20,0 
20.0 
14.0 
14,0 

9.0 
20,0 

9.0 
18,0 
12,0 


40 
36 
36 
36 
36 
36 
30 
40 
30 
36 
36 
36 
24 
36 
36 
36 
36 
35 
48 
40 
36 
24 
30 
36 
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■Jell 
no. 


bource 
formation 


Br  213 

^  Till 

Br  214 

do. 

Br  215 

do. 

Br   216 

do. 

Br  217 

Stratified 

drift 

Br  218 

do . 

Br  219 

do.  ■ 

Br  220 

do. 

Br  221 

do- 

3r 222 

do. 

Br  223 

do. 

Br  224 

:Till 

Br  225 

do. 

Br  226 

do. 

Br  227 

do. 

Br  228 

do. 

Br  223 

do. 

3r  230 

do. 

Br  231 

do. 

Br  232 

do. 

Er  233 

do. 

Br  234 

do. 

Br  235 

do. 

Br  236 

do. 

VJater 

level 

Chloride  j 
(parts 

Depth    I 

Date 

Depth 

below 

of 

per 

to 

land 

measure- 

million)\ 

bedrock  : 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

7.0 

12-26-34 

40    \ 

5.0 

12-27-34 

29 

2.0 

12-28»34 

15 

9.0 

12-28-34 

10 

12.0 

12-28-34 

5     1 

3.5 

12-28-34 

7 

13.0 

12-28-34 

9     i 

2.5 

12-28-34 

11     i 

15.0 

12-28-34 

12     1 

12.0 

;  12-27-34 

14 

22.0 

:  12-27-34 

13 

16.0 

:  12-27-34 

13 

0.0 

1  12-28-34 

4 

10.0   ■ 

\     12-28-35 

65 

8.0 

:  12-28-35 

4 

10.0 

;   1-12-55 

15 

6.0 

1-14-35 

15 

6.0 

1  12-28-34 

5 

9.0 

\     12-28-34 

10 

9.0 

3.0 

1-  9-35 

7 

13.0 

1-  9-35 

11 

3.0 

1-  9-35 

8.0 

1-  9-35 

7 

6.5 

1-  9-35 

4 

22 


Records  of  wells 


^.Voll 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Br  237  Nellie  I,  Collins 

Br  258  :  E.  S,  Tyler 

Br  240  '   G.  Blackstone 

3r  241  '   F.  1.1.  Cook 

Br  242  F.  K.  Cook 

Br  243  ;  Mellie  I.  Collins 

Br  244  ■-  YI.    Hitchcock 

Br  245  ?/.  Hitchcock 

Br  246   C.  B.  Hitchcock 

Br  247  [   Blackstone  Estates 

Br  248  .  Blackstone  Estates 

Br  249   F.  C.  Bradley 

Br  250  ■  Desideril 

Br  251  :  Hasley 

Br  252   L.  E.  Rice 

Br  253  ■  W.  E.  Hitchcock 

Br  254  ■  U.  Nygard 

Br  255   S.  Osborne 

Br  256  '   Brolmnos 

Br  257  :  C.  H.  Page 

Br  258  ,  J.  Erickson 

Br  259   J.  Teeter  son 

Br  260  H.  J'lurray 

Br  261  .  A.  Johnson 


10 

Dug 

35.0 

40 

do. 

13.0 

20 

do. 

16.0 

30 

do. 

12.0 

35 

do. 

14.0 

45 

do. 

17.5 

10 

do. 

8.0 

30 

do. 

40.0 

80 

Drilled  : 

86.0 

30 

Dug      \ 

16,0 

10 

do. 

15.0 

20 

do. 

22.0 

20 

do. 

24.4 

20 

do. 

27.5 

25 

do. 

26.0 

20 

do. 

27.3 

20 

Driven 

9.0 

20 

Dug      1 

20.0 

15 

do. 

18.0 

25 

do. 

20.8 

20 

do. 

26.8 

30 

do. 

19.8 

25 

do.     1 

28.2 

25 

do. 

18.8 

72 

24 
30 
36 
30 
36 
30 
30 

6 
36 
33 
36 
48 
30 
30 
30 

2 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
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"■Jell 
no. 


Source 
formation 


Water   level 


Depth 

to 
bedrock 
(feot) 


Depth 

beloYiT 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


r  237 
Br  238 
3r  240 
Br  241 
Br  242 
Br  243 
Br  244 
Br  245 
Br  246 
Br  247 
Br  248 
Br  249 
Br  250 
Br  251 
Br  252 
Br  253 
Br  254 
Br  255 
Br  258 
Br  257 
Br  258 
Br  259 
Br  260 
Br  261 


Till 

do. 

do. 
Stratified  drift 
Till 

do. 
Stratified  drift 
Till 
Gneiss 
Till 
Stratified  drift 

do. 

do. 

do . 

do. 

do. 

do« 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do- 


10.0 
13.0 


20.0 

30.0 
6.0 


0.0 
5.5 
8.0 
6.0 
6.0 
6.5 
1.0 
30.0 

4.0 
10.0 
19.0 
22.1 
22.5 
23.3 
22.6 

12.0 
13.6 
14.5 
20.6 
17.6 
25.3 
15.6 


1-  9-35 
1-  9-35 
1-11-35 
1-11-35 
1-11-35 
1-  9-35 
1-11-35 
1-  9-35 

1-12-35 
1-12-35 
7-11-35 
7-11-35 
7-11-35 
7-11-35 


7-11-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 


13 

11 

9 

5 

5 

9 

7 

27 

11 

6 

18 

32 

8 

19 

14 

16 

11 

18 

7 

17 

7 

18 

25 


24 


Rocords   of  wells 


Well 
no. 


Ovjnor 


Altitude 
above   sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


Br  262  T.  J.  Tools 

3r  263;  !5rs.  Huggins 

Br  264'  G,  I.  Field 

3r  265:  H.  Pihl 

3r  26S;  Daughorty 

3r  267;  J.  E.  Palmer 

Br  2G3:  E.  L.  Avo-rill 

Br  269'  DoPlace 

3r  270'  H.  D.  Stratton 

3r  271 :  V.  H.  Crisman 

3r   272  Ivirs.    S.    Briggs 

Br   273  '■  W.    Holcomb 

Br   274  Ivirs.   H.    E.    Oppel 

3r   275  Mrs.   H.    E.    Oppel 

Br  276  Mrs.  G.  Holcomb 

Br  278  0.  F.  Hoadley 

Br  281  iJew  Haven  Trap 

i  Rock  Co. 

Br  282^  W.  Record 

3r  283  :  Grace  Hunter 

Br  284  Aldan  M.  Young  Co. 

Br  285  ■  Mrs.  Ray 

Br  286  G.  T.  Ives 

Br  237  Alden  M.  Young. Co. 

Br  288  '■  iviiss   Bridget    CrdGft 


15 

Dug      i 

20.0   i 

30 

10 

do. 

12  o  6 

24 

15 

do. 

16.0   j 

30 

15 

do. 

10.5 

36 

20 

do. 

21.9   i 

30 

15 

do. 

13,6   ' 

48 

30 

do. 

9.4 

36 

15 

do. 

16,1 

36 

30 

do. 

30.0 

24 

15 

do. 

15,0 

36 

30 

Driven 

27,0 

60 

Dug 

20,6 

36 

60 

do. 

22.0 

48 

60 

do. 

23.0 

30 

60 

do. 

27.4   ; 

30 

10 

do. 

11.0    i 

30 

18 

do. 

15.0    1 

30 

12 

do. 

10.0 

36 

15 

do. 

16.0 

36 

20 

do. 

20.0    \ 

36 

35 

do. 

15.0    1 

36 

35 

do. 

19.0 

36 

50 

do. 

30,0 

40 

20 

do. 

13.2 

36 
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V.'ater 

level 

Chloride  ; 

Depth 

Date     i 

(parts 

Well 

Source 

Depth 

be  low 

of     \ 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure-  ; 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Br  262 

Stratified  drift 

15.0 

7-10-35  1 

12 

Br  263 

do.               : 

9.1 

7-10-35  ; 

10 

Br  254 

do.                ; 

13.5 

7-10-35  1 

15 

3r  265 

do. 

7.8 

7-10-55 

7 

Br  266 

do. 

18.8 

7-10-35  ; 

9 

Br  267 

do. 

12.0 

7-10-35  i 

7 

Br  268 

do. 

9.0 

7-  9-35  1 

7 

Br  269 

do. 

1     7.6 

7-  9-35   : 

31     1 

Br  270 

do. 

1     2.5 

7-10-35 

39 

Br  271 

do. 

\            8.0 

7-  9-35 

30 

Br  272 

do. 

Br  273 

Till 

i     9.6 

7-  9-35 

7     \ 

Br  274 

do. 

1    13.6 

7-  9-55 

4     j 

Br  275 

do. 

1    15.7 

7-  9-35 

7 

Br  276 

do. 

1    13.5 

7-  9-35 

9     1 

Br  278 

Stratified  drift 

1     "^'l 

7-  8-35 

6 

Br  281 

Till 

1    5.0 

1-11-35 

9 

Br  282 

do. 

1    1.5 

1-11-35 

5     , 

Br  285 

Stratified  drift 

1    8.0 

1-11-35 

8     \ 

Br  284 

do. 

1   16.0 

1-12-35 

14 

Br  285 

do. 

i    3.0 

1-12-35 

6     \ 

Br  286 

Till 

;    2.0 

1-12-35 

11     \ 

Br  287 

Granite 

1   15.0 

;   17.0 

12-19-34 

7 

Br  288 

Stratified  drift 

;    6.0 

12-19-34 

5 

26 


Records  of  well; 


I'Yeli 
no. 


O-'wner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inchea) 


Br  289  ^  wrs,  K.  Green 

Br  290  Mary  E.  Daly 

3r  292  :  J.  Loraatra 

3r  295  R.  Tully 

Br  294  Mr3.  F.  Larkins 

Br  295  ;  J.  Lomatra 

3r  296  A.  Lasko 

Br  297  A,  Lasko 

Br  299   Ao  Lasko 

Br  300  H,  Ii.  Bunnell 

Br  301   F.  ''Y.  Ashman 

Br   302     F.  w,    Asliman 

Br  303  :  A.  Locarno 

Br  304  :  A,  Looarno 

Br  305   F.  P,  Godi 

Br  306   Dodds  Granite 
'   Corp. 

Br  307  Dodds  Granite 

Oorpo 
Br  308  :  Dodds  Granite 
:  Corp. 

3r  309  ■  Dodds  Granite 

Corj^o 
Br  310  ,   G,  Cassett 

3r  311  C.  A,  Woods 

3r  312  ■  New  Havon  Trap 

:  Rock  Go. 
Br  314  ^  M.  Mattson 

3r  315  ■  K.   Mattson 


16 

20 

110 

115 

120 

90 

110 

100 

110 

110 

120 

100 

120 

115 

125 

70 

130 

40 

40 

85 

120 

100 

12 

10 


Duf 


do. 

do. 
doo 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 


10.0 
6.0 
6.0 

28.0 
13.0 
10.0 
15.0 
15.0 
10,0 
12.0 
10.0 
10.0 
13.0 
14.0 

6,0 
11.0 
13.0 
16.0 
10.0 

9.0 
11.0 
27.0 

8.0 

6.0 


36 

36 

30 

36 

36 

36 

36 

30 

36 

36 

36 

36 

40 

24 

38 

26 

30 

96 

90 

36 

36 

48 

36 

36 
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Source 
formation 

Depth 

to      ; 
bedrock 
(feet) 

Hater 

level 

Chloride  ; 

(parts 
per      i 
million)  ; 

Well 
no. 

Depth 
be  low- 
land 
surface 
(feet) 

Date 

of 
measure-  ; 

ment 

Br  289 

:  Strat] 

Lfied 

drift    ; 

5.5 

12-19-34  i 

3     j 

3r  290 

;  Till 

0.0 

12-18-34 

19 

Br  292 

do. 

0.5 

12-26-34 

15     1 

Br  295 

do. 

8.0 

12-26-34 

78     1 

Br  294 

do. 

3.0 

12-26-34 

13 

Br  295 

do. 

3.0 

12-26-34 

37 

Br  296 

do. 

5.0 

;  12-20-34 

10 

Br  297 

do . 

6.0 

;  12-20-34 

16 

Br  299 

do. 

2.0 

\     12-20-34 

11 

Br  300 

do. 

2.0 

12-20-34 

10 

Br  501 

do. 

3.0 

:  12-19-34 

13 

Br  302 

do. 

2.0 

:  12-19-34 

13 

Br  303 

do. 

12.0 

5.5 

:  12-19-34 

42 

Br  304 

do. 

14.0 

3.0 

12-19-34 

18 

Br  305 

do . 

6,0 

3.0 

;  12-18-34 

Br  30  C 

do. 

3.5 

■  12-14-34 

8 

Br  307 

do. 

6.0 

;  12-14-34 

6 

Br  308 

do. 

4.0 

12-14-34 

9 

Br  509 

do. 

10.0 

0.0 

■  12-14-34 

8 

Br  310 

do. 

0.5 

12-18-34 

7 

Br  311 

do. 

11.0 

0.0 

;  12-18-34 

8 

Br  512 

Granite 

0.0 

14.0 

'    12-18-34 

10 

Br  314 

;  Till 

1.5 

3.0 

12-18-34 

!      6 

Br  315 

Stratified 

drift 

2.0 

12-18-34 

1    10 

-   -*-     ...    «^A>b.-i£ff.--. 
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Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Ovmer 

level 
(feet) 

\          Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ■ 
(inches)  i 

Br  319 

B.  G.  Anderson 

60 

Dug 

18,0 

36      ; 

Br  320 

J.  Ho  Northam 

70 

do. 

20.0 

42    [ 

Br  321 

C.  K.  Northam 

65 

do. 

16,0 

36    \ 

Br  322 

:  Susie  J.  HoviTd 

25 

do. 

15.0 

20    \ 

Br  323 

Susie  J.  Howd 

20 

do.    ; 

13.3 

30 

Br  324 

:E,  H.  Howd 

10 

do. 

23.8 

30 

Br  325 

Mrs.  Emily  Bray 

20 

do. 

12.8 

30 

Br  326 

^H.  W.  Page 

15 

do. 

12.1 

30    1 

Br  327 

■  Mrs.  K,  Anderson 

20 

do. 

15.5 

36 

Br  329 

J.  Aronson 

10 

do. 

11.0 

48    i 

Br  330 

Mrs,  Barb a 

10 

do. 

10.0 

48    1 

Br  331 

J.  Megan 

20 

do. 

15,0 

36    i 

Br  332 

J,  Megan 

27 

do.    i 

18.0 

36    1 

Br  333 

; L.  Farina 

25 

do. 

25,0 

36    \ 

Br  334 

C.  C.  Smith 

17 

do. 

15.0 

30    1 

Br  335 

R.  H,  Wells 

12 

do. 

13,5 

48    1 

Br  336 

:R,  H.  Wells 

16 

do. 

20.0 

42    i 

Br  337 

G.  Roth 

18 

do. 

14,0 

24    ; 

Br  338 

'  J.  iuedlyn           j 

15 

do.    1 

16.0 

36    ] 

Br  339 

. J.  Medlya           ! 

12      ; 

do.    1 

14.0 

48 

Br  340 

:  J.  Medlyn           1 

12 

do. 

13.0 

30    i 

Br  341 

:  J.  3oni             1 

10 

do. 

23,5 

96    ■ 

Br  342 

:  J,  Boni             i 

10     i 

do. 

22.0   : 

36    ^ 

Br  343 

J.  McMillan         ■ 

15     \ 

do. 

14.0    i 

36           ; 

29 
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Yfater 

level 

Chloride  ; 
(parts    i 

Depth 

Date 

'.Veil 

Source 

Depth 

below 

of 

per     1 

no. 

f'or!r.Gtion 

to 

land 

measure- 

million)i 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Br  old 
Br  320 
Br  321 
Br  322 
Br  323 
Br  324 
Br  325 
Br  326 
Br  327 
Br  329 
Er  330 
Br  331 
Br  332 
Br  333 
Br  334 
Br  335 
Br  336 
Br  337 
Br  338 
Br  339 
Br  3'iO 
Br  7A1 
Br  342 
Br  345 


Till 

do. 

do . 

do. 

do . 

do. 
Granite 

do. 
Till 

do. 

do . 

do . 

do. 

do. 

do. 
Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Granite 

do  . 
do. 


23.0 
0.0 

0.0 
15.0 


24.0 
15.0 


5.0 
3.0 


4.0 

7.5 

4.5 

6.8 

5.8 

15.2 

7.6 

5.4 

5.2 

6.0 

5.0 

1.0 

0,0 

21.5 

3.0 

6.5 

16.0 

10.0 

11.0 

7.0 
5.5 

14.0 
11.0 


12-18-34 

12-18-34 

12-13-34 

7-  3-35 

7-  8-35 

7-  8-55 

7-  2-35 

7-  2-35 

7-  2-35 

12-18-34 

12-18-34 

12-13-34 

12-13-34 

12-13-34 

12-13-34 

12-13-54 

12-15-34 

12-13-34 

12-14-34 

12-14-34 
12-13-34 
12-13-34 
12- 13- 3-.: 


9 

50 

9 

2 

14 

8 

13 

14 

25 

7 

6 


7 
7 
21 
26 
18 
19 
70 
41 
8 
10 
15 


•■!': 


30 


Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter  \ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  : 

Br  344 

W.  J.  Symonds 

10 

Dug 

12.0 

42    i 

Br  345 

I.  Gomes 

15 

do. 

8.9 

30    \ 

Br  346 

G.  Norberg 

15 

do. 

9.5 

30 

Br  347 

C.  Scastrand 

15 

do. 

18.0 

36 

Br  348 

B.  Bowhay 

40 

do. 

32.6 

48   ; 

Br  349 

K  .Brainerd 

40 

do. 

32.0 

48 

Br  350 

A.  G.  Soderstron 

8 

do. 

8.0 

30 

Br  351 

F.  E.  Brainerd 

10 

do. 

14.8 

60 

Br  352 

M,  F.  Doolittle 

5 

do. 

6.1 

36 

Br  353 

Mo  Gartenhaus 

10 

do. 

14.9 

36 

Br  354 

M,  Gartenhaus 

10 

do. 

13.1 

36 

Br  355 

Mrs.  L.  Burne 

5 

do. 

13.0 

30 

Br  356 

E.  Vedder 

20 

do. 

24,0 

36 

Br  357 

Nevi  Haven  Trap 
Rock  Go. 

3 

do. 

12.0 

32 

Br  358 

I ,  C .  Lewi  s 

20 

do. 

13.0 

30 

Br  359 

Capt.  J.  J.  Phelps 

14 

do. 

17.1 

36 

Br  360 

Governor's  Island 
As  sn  0 

11 

do. 

19.3 

42 

Br  361 

Governor's  Island 
As  sn , 

8 

do. 

14.1 

42 

Br  362 

J.  P.  Elton 

35 

do. 

4.0 

36 

Br  363 

J.  P.  Elton 

20 

do. 

15.0 

30 

3r  364 

E.  Wayland 

20 

do. 

21.6 

36 

3r  365 

i'lrs.  S.  Marks 

10 

do. 

10.6 

36 

Br  366 

C.  Ao  Borrner 

10 

do. 

13.0 

36 

Br  367 

R.  Clark 

40 

do. 

23.3 

120 
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in  town  of  Branforrt,    Connecticut    "   Continued 

V/ater     level 


Well 
no. 


Source 
f ormati  on 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 

belov/ 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
rient 


Chloride 
(parts 

per 

million) : 


])r  344  ■  Stratified  drift 

3r  345  ;  Till 

Br  346     do. 

Br  547  :   do. 

3r  348  Granite 

Br  349     do. 

Br  550  :  Till 

Br  351     do. 

3r  352  ,       do. 

13r  353     do. 

Br  354     do. 

Br  355     do. 

Br  356     do. 

Br  357  ;  Stratified  drift 

Br  358  :  Granite 

Br  359     do. 

Br  3G0     do. 

Br  361     do. 

Br  362     do. 

Br  363     do. 

Br  364     do. 

Br  365  ;  Till 

Br  366     do. 

Br  367  : Granite 


CO 

12-13-34 

3.4 

7-   3-35 

3.4 

7-   3-35 

18.0 

5.0 

7-   2-35 

3.0 

11.9 

7-   3-35 

0.0 

1G.7 

7-  3-35 

8.0 

5.0 

7-   3-35 

3.1 

7-   3-35 

7-   3-35 

14.3 

G.5 

7-   3-35 

:            4.8 

7-   3-35 

13.0 

\            5.0 

7-   8-35 

20.2 

7-12-35 

1.5 

7-12-35 

2.0 

2.2 

7-19-35 

15.0 

11.9 

7-19-35 

16.0 

8.9 

7-19-35 

7.0 

10.5 

7-19-35 

0.0 

15.0 

7-19-35 

0.0 

11.5 

7-19-35 

0.0 

6.6 

7-19-35 

10.0 

7.5 

7-19-35 

13.0 

11.2 

7-19-35 

7.0 

17.5 

7-19-35 

10 
13 
19 
31 
23 
21 
25 
13 

27 

21 

20 

250 

9 

43 

15 

21 

35 

29 

61 

89 

220 
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Records  of  wells 


Well 
no. 

Oi/mer 

Altitude 
above   sea  ■■ 
level                     "^ypG 
(feet)         1 

Depth               Diaiaeter  ; 
(feet)            (inches)  \ 

1                             ! 

Br   368    : Lillian  Weil 

5            1     Dug 

14.0        i              48          1 

in  toivn  of  Branford,  Connecticut  -  Continued 


Source 
formation 

Dopth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  : 

'Yell 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure-; 
nient    1 

(parts 
per 
million)! 

Br  368 

Jranite 

0,0 

6.0 

7-19-55  i 

159 

-  ^»  ■SirfS«-,T  «tf,*  ■ 
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Records   of   springs 


Spring 
no. 


Br  3 

Br  5 

Br  27 

Br  28 

Br  74 
Br  79 
Br     94 

Br   118 

Br  119 

Br   148 


Ch'imor 


E,  IClaus 

D,  Lepris 

J,  ZuV\falleck 

W,  T,   Ryer 

A.   Beraduce 

New  Haven  'later  Co, 

Do  Santa  Barbara 

H«  Ho  Shophard 

H»   Lairiphier 

Nov/  Haven  Winter   Co. 


Br  154  :  Rosonthal 

3r  155  ;  C,  B,  Goldsmith 

Br  164  ^  He  Harris 

Br  1G5  '  J,  Gross 
Br  185  ■  A,  Grannis 
Br  184  ;  Jo  ^iurray 
Br  186  A.  Bradley 


Br  191 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


R,  Kncver 


170 
180 
160 
ISO 

40 
40 
80 


60 

70 

100 
130 

130 
80 
90 

140 

140 


Topographic 
situation 


Depression 
in  slope 
Valley 

Slope 

do. 


Base  of  slope^ 
edge  of  swajup 
Slope 

Edge  of  valley 


Terrace 


Base  of  terrace 


Slope 


Head  of  valley 
in  slope 
Depression  at 
head  of  valley 
Slope 


Small  ravine 
on  slope 
Slope 

Base  of  slope 

Valley 

Edge  of  swamp 


Source 
formation 


Till 

do. 
Sandstone 

do» 

Till 
Trap 
do, 

; Gneiss 

do» 

do» 

do* 
do. 

Till 

do. 

Gneiss 
do. 

Till 

do. 
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in  tov.Ti  of  Brar.ford,    Connecticut   -  Continued 


Spring 
no. 


Br  3 

Br  5 

Br  27 

Br  28 

Br  74 
Br  79 
Br     94 

Br  118 

3r   119 

Br   148 

Br  154 
Br  155 
Br   164 

Br  165 
Br  183 
Br  184 
Br  186 

Br  191 


Lasonry  pit 

r.asonry  pit,    2x2   feet 

Ilasonry  pit,    3x5x10  feet 

liasonry  pit,    40-50   gallon 
capacity 

Ilasonry  pit,    2x2,5   feet 

Pressure  tank,  x  HP  pump 

I.'IasonrjT-  pit,  8x12  feet, 
gravity  flov,'-  pipe  line 

Concrete  tile  casing, 
pitcher  pump 

Concrete  tile  casing, 
wooden  cover 

Masonry  pit,  3x7x12  feet, 
covered  by  spring  house 

Hone 

Masonry  pit,  2x4  feet 

Kasonry  pit,  4,5  feet  deep, 
gravity  flaw   pipe  line 

Ilasonry  pit,  3x4  feet 

None 

Ilasonry  pit,    2x3x4  feet 

Concrete  tile   casing,    3   feet 
dianeter 


Concrete  tile,    electric  pijunp 
iHP 


Yield 
(gallons 
Fluctuation'      a 

(a)        minute) 


I\'one 

2 

(b): 

8 

Decreases 

2, 

5(b)^ 

10 

in  summer 

Hone 

5 

(b); 

do. 

1 

(b); 

14 

do. 

1, 

5(b): 

58 

do. 

28 

Decreases 
in  svimner 

Ilone 


do, 
do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

do. 
Slight 
Seasonal 

Slight 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


9   (b) 


3   (b) 


2.5(b) 
1  (a) 
4   (a) 

2.5(b) 
2.5(b) 
2.5(b) 

3, 5(b) 


16 


24 


8 
16 

17 

7 

13 

15 


(a)  Reported  (b)  Estimated 


&6 


Records   of  springs 


Altitude 
above  sea 

Spring; 

Owner 

level 

Topographic 

Source     \ 

no. 

(feet) 

situation 

formation   i 

Br  195; 

s. 

Klappersack 

120 

Edge  of 

swamp 

: Gneiss           i 

Br  205; 

iio 

Cooke 

100 

Slope 

iTill            1 

Br  239 : 

E. 

S.  Tyler 

60 

Base  of 

slope 

; Gneiss           j 

Br  277 

Pine  Orchard  Ass'n 

3 

do. 

■  Till 

Br  279; 

Pine  Orchard  Ass'n 

5 

Base  of 

slope^ 

: Stratified  drift  : 

edge  of 

swamp 

Br  280  : 

New  York,  Hovv-  Haven  Ec 

20 

Railroad  cut 

; Granite 

Hartford  R.R.  Co. 

Br  291; 

A. 

Lasko 

110 

Head  of 

valley- 

do. 

Br  293; 

H. 

R.  Bunnell 

100 

Slope 

jTill 

Br  513 

Ho 

E,  Garden 

20 

Base  of 

slope 

;   do» 

Br  316; 

W. 

A,  Dibble 

3 

Edge  of 

do. 

salt  marsh 

Br  517  , 

w. 

A,  Dibble 

3 

do. 

dOe 

Br  318  : 

T. 

Braddock 

10 

Slope  noar 

Granite          ' 

granite 

cliff 

Br  328 

J. 

Liegano 

30 

Base  of 

slope 

ITill 

37 


in  torm  of  Branford,    CorroGcticut  -   Continued 


Sprinff 
no. 


Improvements 


Br 

193 

3r 

205 

Dr 

239 

Br 

277 

Br 

279 

Br 

230 

Br 

291 

Br 

296 

Br 

313 

Br 

316 

Br 

317 

Br 

313 

Br 

328 

Conoratu  pit,  6x10x10  foot 

Goncroto  tilo  casiu;,,  ox'l-  foot 

Masonry  pit,  1,5x2  fest 

Concrete  tile  casing,  3x3  feet, 
outlet  pipe 

Brick  spring  house 

None 

Hasonry  pit,  2, 5x3, 5  feet, 
outlet  pipe 

liasonry  pit,    2.5x3   feet 

do. 

Masonry  pit,  2x3  feet 

Masonry  pit,  1x1.5  fo3t 

Masonry  nit 

Masonry  pit,  1.5x3  feet 


Fluctuation 
(a) 


Slight 


Decreases  in 
summer 
do. 


None 
do. 

None 

do. 
Slight 
Seasonal 

do. 
None 

do. 


Yield 

Chloride  I 

(gallons 

(parts 

a 

per      i 

iTiinute ) 

million)  | 

10   (b) 

20    1 

2.5(b) 

11 

2, 5(b) 

7 

3   (b) 

9 

2.5(a) 

7 

2   (b) 

9    : 

2.5(b) 

11 

2.5(a) 

8 

3.5(b) 

9 

2   (b) 

9 

2.5(b) 

8 

2   (b) 

16 

3   (b) 

8    • 

(a)  Reported   (b)  Estimated 
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Br  120.   J.  B.  Sliney,  abandoned  dug  rroll,  49  Vfest  Main  Street, 
Branford.  Diameter  SO  inches,  depth  25.2  feot.  Measuring  point, 
keel  mark  on  upper  sharp  edge  of  masonry  curbing  on  south  side  2.3 
feet  abovG  land  surface.  Water-bearing  fomation  is  stratified 
drift. 

Yfoter  lovel  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

t 

Tater  level 

19 

35 

1936 

19 

37 

Aug. 

16 

24.35 

May   7 

13.66 

:   Feb. 

A 

18.04 

23 

24.53 

14 

19.05 

11 

18.06 

30 

24.75 

21 

19.27 

17 

18.20 

Sept 

.  6 

24.97 

28 

19.61 

25 

18.40 

13 

24.79 

June  4 

20.00 

;   Mar. 

4 

18.52 

20 

24.85 

11 

20.46 

10 

18.67 

27 

24.98 

13 

20.79 

24 

18.50 

Oct. 

4 

25.16 

25 

20.22 

31 

18.39 

11 

25.18 

July  2 

20.41 

j  Apr. 

7 

18.93 

IG 

25.30 

9 

20.87 

15 

13.67 

2G 

25.45 

15 

21.50 

21 

18.83 

Nov. 

1 

25.53 

22 

21.80 

28 

18.70 

'3 

25.  Gl 

30 

22.41 

May 

5 

18.65 

15 

25.80 

Aug.   7 

23.00 

12 

18.86 

22 

25.01 

12 

25.38 

20 

20.09 

29 

25.84 

27 

24.00 

26 

19.31 

Dec. 

5 

25 .  66 

Sept.  3 

24.44 

June 

4 

19.77 

12 

25 .  64 

9 

24.58 

9 

19.99 

19 

25.72 

16 

24.50 

16 

20.53 

26 

25.81 

23 

24.43 

23 

20.99 

1936 

30 

24,47 

30 

21.49 

Jan. 

2 

26.20 

Oct.   7 

23.77 

July 

7 

22.01 

9 

26.12 

14 

23.80 

i  Aug. 

13 

23.83 

16 

24.75 

21 

23.79 

25 

23.90 

23 

23.52 

28 

23.53 

:  Sept 

.  2 

23.77 

50 

llov .  4 

2o.97 

8 

23.83 

Feb. 

23.95 

12 

24.75 

16 

23.92 

13 

24.03 

17 

24 .  82 

23 

23.98 

21 

23.95 

25 

25.09 

30 

24.15 

27 

2vJ.85 

Dec.   2 

24.33 

Oct. 

7 

24.31 

lHar. 

5 

22.60 

9 

24.19 

13 

23.52 

12 

21.97 

16 

21.50 

19 

24.65 

19 

20.58 

24 

20.01 

1  IIov . 

2 

24.20 

26 

19.27 

30 

19.73 

15 

24.04 

Apr. 

3 

19.24 

1937 

29 

23. 54 

9 

18.70 

Jan.   7 

19.54 

;  Dec. 

13 

21.23 

16 

18.30 

14 

19.45 

28 

21.11 

25 

18.30 

22 

19.15 

50 

13.32 

28 

10.47 

3r  208.  Alden  il.  Younf;  Company,  abandoned  du£  vrell,  Branford. 
Diameter  36  inches,  depth  21.3  feet.  Mea.-juring  point,  red  paint 
mark  on  sharp  ed~e  of  mssonry  curbing  on  southeast  side  2.1  feot 
above  land  surface,  "('ator-bearing  formation  is  till. 
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Wp.tdr  IovqI  in  feet  below  measuring  point  in  well  Br  208~Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

'.Yater  level 

1937 

1937 

1937 

Feb.  11 

14.20 

Sept. 23 

17.14 

V.OY.    15 

15.85 

17 

14.67 

30 

16.01 

29 

15.38 

2b 

14.86 

Oct.   7 

16.63 

Dec.  13 

13.97 

MVi.r.  4 

14.79 

13 

16.67 

28 

14.86 

10 

16.28 

19 

16.72 

Sept. 16 

17.94 

Nov.   2 

16.19 

Br  209.  Alden  M.  Young  Company,  abandoned  dug  well,  Branford. 
Diameter  36  inches,  depth  7.4  feet.  r>Iea;.;uring  point,  red  paint 
mark  on  upper  sharp  edge  of  flat  stone  on  east  side  0.5  foot  above 
land  surf'.ice.  Yfater-bearing  fonnation  is  stratified  drift. 

Water  lovel  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

'     Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1957 

1937 

1937 

Apr.  15 

4.31 

i  June  23 

4.37 

Sept. 30 

5.36 

21 

4.50 

i       30 

5.73 

Oct.   7 

5.33 

28 

4.06 

\     <^uly  7 

4.79 

13 

£.39 

May   5 

3 .  94 

i  Aug.  18 

5.69 

19 

5.44 

12 

4.67 

■       19 

5.70 

Kov.   2 

4.54 

20 

4.54 

25 

4.87 

15 

4.09 

26 

4.79 

Sopt.  2 

5.09 

29 

2.80 

June  4 

4.79 

,1 
o 

5.21 

Doc.  13 

4.19 

9 

4.95 

16 

4.97 

28 

4.30 

16 

4.91 

;       23 

5.23 

Br  210.  Alden  M.  Young  Company,  abandoned  dug  well,  Branford. 
Diameter  24  inches,  depth  10.8  feet.  Measuring  point,  red  paint 
marl:  on  upper  sharp  edge  of  masonry  curbing  on  east  side  3.3  feet 
above  land  surface,  '-i'ator-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  mep,Guring  point 


Date 

/fa tor  level 

Date    Vfa 

ber  level 

Date 

'Water  level 

1935 

19;:.5 

1935 

July  5 

11.72 

Aug.  IG 

12.43 

Sopt. 27 

12.42 

July  12 

11.93 

23 

12.55 

Oct.   4 

12.60 

19 

12.17 

30 

12.71 

11 

12.69 

26 

11.85 

Sept.  6 

12.19 

18 

12.75 

Aug .   2 

11.95 

13 

11.93 

25 

12.82 

c 

12.27 

20 

12.20 

i>Iov.  -1 

12. GO 
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Water   level 


foot  below  ivioasurinri-  point  in  vrcll  Br     210-Gontinued 


Date 


Via-hor   level 


Date 


Vi'ater   level 


Date 


Vfeter  level 


19 

35 

1936 

1937 

Nov . 

8 

12.73 

July  2 

11.14 

1  Feb. 

25 

10.11 

15 

12.57 

!        9 

11.52 

i  Har . 

4 

10.43 

22 

12.51 

\                  16 

11.85 

10 

10.64 

29 

12.09 

I       23 

12.00 

17 

10.23 

Dec. 

5 

11.87 

i       30 

12.13 

24 

9.79 

12 

11.93 

1  Aug.   6 

12.32 

31 

10.16 

19 

11.92 

;     13 

12.50 

:  Apr. 

7 

10.13 

26 

12.07 

20 

12.67 

15 

10.31 

1936 

;      27 

12.72 

21 

10.53 

Jan. 

2 

12.21 

Sept.  3 

12.77 

28 

9.55 

0 

11.45 

i    '   10 

12.80 

:  May 

5 

10.40 

16 

10.79 

1       17 

12.95 

12 

10.74 

23 

10.65 

;       24 

12.05 

20 

10.30 

30 

10.82 

'    o..t.  1 

11.73 

26 

11.04 

Feb. 

G 

11.29 

;        8 

11.65 

i  Jui'.e 

4 

11.24 

13 

11.18 

i       15 

11.58 

9 

12.39 

21 

10.75 

i       22 

11.17 

16 

11.59 

27 

10.65 

i       29 

10.95 

25 

11.34 

Mar . 

5 

10.00 

i   Nov .   5 

11.16 

30 

11.59 

12 

3.75 

!       12 

11.20 

;  July 

7 

11.42 

19 

8.02 

19 

10.23 

'  Aug . 

18 

12.63 

26 

8.97 

25 

10, G5 

25 

12.28 

Apr. 

3 

8.89 

Doc.   3 

11.30 

!   Sepi; 

.  2 

12.25 

9 

9.03 

10 

10.77 

G 

12.35 

16 

9.52 

17 

9.35 

16 

12.70 

23 

10.10 

24 

9.14 

25 

12.41 

30 

10,46 

30 

9.67 

30 

12.50 

May 

7 

10.75 

1937 

:   Oct. 

7 

12.60 

14 

11.00 

Jan.   7 

9.55 

13 

12.64 

21 

11.14 

14 

9.76 

19 

12.70 

20 

11.40 

22 

8.24 

Kov. 

2 

11.65 

June 

4 

11.67 

:       28 

3.56 

15 

11.37 

11 

11.92 

Fob.   4 

9.45 

29 

10.34 

18 

11.10 

11 

9,93 

Dec. 

13 

10.49 

25 

10.77 

17 

0.9G 

28 

10.72 

Br  216.  Alden  M.  Younr  Company,  abandoned  dug  v/ell,  Branford. 
Diatneter  36  inches,  depth.  17.4  feet.  Measuring  point,  keel  mark 
oi:  sharp  edge  of  masonry  curbing  on  north  side  at  the  land  surface. 
Vsater-boaring  formation  is  till. 

ViTater  level  in  feet  boloxv  riie.'\3uring  point 


Date 

"ater  level 

Date 

'Vater  level 

;  Date 

V/ater  level 

1937 
Feb.  11 
17 

G.28 
5.77 

1937 
Feb.  25 
Mar.  4 

5.  GO 
G.29 

1937 
iiar.  10 
17 

6.58 
6.22 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Br  21G-ContlnuecT 


Date 

Vv'uter  level 

Date 

Jator  level 

Date 

VJ'at'''r  leve]. 

1937 

1937 

1937 

Mar.  24 

5.53 

June   9 

3.10 

Sept 

.30 

12.93 

31 

5.99 

16 

8.55 

Oct. 

7 

13.18 

Apr .  7 

5.41 

23 

8.54 

13 

13.39 

15 

6.09 

30 

8.89 

19 

14.59 

21 

6.56 

July  7 

9.03 

IJov. 

2 

13.17 

28 

5.79 

Aug.  18 

11.23 

15 

12.60 

May   5 

6.50 

25 

11.60 

29 

10.55 

12 

10.02 

Sept.  2 

11. G8 

Deo. 

13 

7.36 

20 

7.08 

8 

12.13 

28 

5.56 

26 

10.50 

16 

12.40 

June  4 

7.70 

23 

12.73 

Br  217.  Alden  M.  Youn[^  Company,  abandoned  dug  v/ell,  Branford. 
Diameter  36  inches,  depth  14.0  feet.  Lieasuring  point,  red  paint 
mark  on  sharp  edge  of  masonry  curbing  on  south  side  at  the  land 
surface.  IVatcr-boaring  formation  is  stratified  drift. 

ViTater  level  in  feet  belov/  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

I  Date 

Water  level 

1935 

19 

5e 

1936 

July  5 

5.60 

Jan. 

2 

6.27 

i  July  2 

4.65 

12 

5.95 

9 

4.78 

9 

4.83 

19 

6.25 

16 

2.17 

16 

5.45 

26 

5.77 

23 

3.97 

23 

o  •  ^o 

Aug .   2 

5.93 

30 

3.95 

30 

6.22 

9 

6.20 

Feb. 

6 

3.74 

Aug .   6 

6.38 

16 

6.45 

15 

3.45 

13 

6.56 

23 

6.66 

21 

2.90 

20 

6.70 

30 

6.83 

27 

2.00 

27 

6.85 

Sopt.  G 

6.75 

Iv^r . 

5 

1.80 

^  Sept.  3 

7.17 

13 

6.27 

12 

1.32 

10 

7.29 

20 

6.40 

19 

1.47 

17 

7.46 

27 

6.65 

26 

2.12 

24 

6.52 

Oct.  4 

6.88 

Apr. 

3 

2.21 

■  Oct.   1 

5.43 

11 

7.05 

9 

2.40 

;              (J 

4.80 

18 

7.21 

16 

2.55 

15 

5.30 

25 

7.35 

23 

3.05 

22 

4.82 

Nov.   1 

7.51 

30 

3.77 

29 

4.55 

8 

7. GO 

l,fay 

7 

3.30 

i-iov.   5 

4.69 

15 

7.62 

14 

4.10 

12 

4.97 

22 

7.71 

21 

4.65 

19 

5.42 

29 

7.21 

28 

5.10 

25 

5.75 

Dec.   5 

6.29 

June 

4 

5.46 

;  Dec.   3 

6.10 

12 

6.15 

11 

5.76 

\                 10 

4.20 

19 

6.02 

18 

4.08 

17 

1.30 

26 

6.08 

25 

3.71 

24 

2.08 
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Water  level  in  feot  below  measurinp;  point  in  well  Br  217-Contlnuod 


Dnte 

Vfater  level 

Date 

Yfatur  level 

Date 

^7f 

iter  level 

1936 

1937 

1937 

Dec.  30 

2.22 

Apr. 

7 

1.25 

Aug. 

25 

6.4-1 

1937 

15 

2.47 

Sept 

.  2 

6.98 

Jan.   7 

1.55, 

21 

3.53 

8 

6.40 

14 

2.06 

28 

2  »32 

16 

6.60 

22 

1.44 

May 

5 

5.82 

23 

6.80 

28 

2.10 

12 

4.40 

30 

6.93 

Feb .  4 

2. 69 

20 

4 .  10 

Oct. 

7 

7.06 

11 

2.43 

26 

4.82 

13 

7.17 

17 

2.41 

June 

4 

5.24 

19 

7.28 

25 

2 .33 

9 

5.64 

Nov. 

2 

5.47 

Alt^r .  4 

2.96 

16 

5.96 

15 

4.62 

10 

2.53 

23 

5.52 

29 

1.80 

17 

2.01 

30 

5.66 

Dec. 

15 

5.48 

24 

2.10 

July 

7 

5.57 

28 

3.13 

31 

2.37 

Aug. 

18 

6.69 

Br  288.  Ili;3c  Bridget  Creen.,  abandoned  du;.;  vroll,  Branford.  Diameter 
36  inches,  depth  13.2  feet.  Measuring  point,  keel  mark  at  lovj-er 
sharp  edge  of  board  at  base  of  well  house  on  north  side  at  the  land 
surface.  ''Ai'ater-bearing  formation  is  stratified  drifts 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Vi'ater   level 


Date 


■','ater  lovel 


Date 


Vifater  level 


1957 


iviar . 


Apr. 


Mav 


4 

8.81 

10 

8.02 

17 

7.57 

24 

8.64 

31 

8.12 

7 

8.07 

15 

8.48 

21 

8.93 

28 

7.24 

5 

8 .  74 

12 

9.31 

20 

10.55 

1937 

kay  2G 

9.90 

June  4 

10.27 

9 

10.51 

16 

10.81 

23 

10.65 

30 

10.62 

Ju  ly  7 

10.75 

Aug.  18 

11.30 

25 

11.77 

Sept.  2 

11.81 

8 

11.91 

16 

11.79 

1937 

Sept. 23 

11.95 

30 

11.99 

Oct.   7 

12.03 

13 

12.08 

19 

12.03 

ilov-  2 

11.19 

15 

10.86 

29 

8.93 

Deo.  13 

8.59 

28 

8.74 

Br  349.  H.  Brainerd,  abandoned  dug  well.  Stony  Creek,  Branford. 
Diameter  48  inches,  depth  32.0  feet.  Measuring  point,  red  paint 
mark  on  inside  sharp  edge  of  masonry  curbing  east  side  0.4  foot 
above  the  land  surface.  "Tate r-bea ring  formation  is  granite. 
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Y/n 


lovel   in  feot  belovf  ivieaGurinr  point   in  woll   Br  u49-Continuod 


Date 

a^nt.er  level 

Date    We 

ter  levol 

Date 

1 

7a tor  level 

19 

35 

1936 

1937 

July 

26 

19.22      '■ 

Apr.  23 

11.26 

Jan . 

22 

9.95 

Aug. 

2 

18.55 

30 

12.73      ' 

28 

8.94 

g 

18.83 

May   7 

13. 9G 

Feo. 

4 

10.02 

16 

19.42 

14 

14.64 

11 

11.63 

23 

19.78 

21 

15.01 

17 

12.62 

Aug. 

30 

20.35 

28 

15.65 

25 

12.24 

Sept 

.  G 

20.15 

June  4 

16.22 

Mar . 

4 

12.30 

13 

19.67 

11 

16.86 

10 

13.08 

20 

19.80 

18 

15.09 

17 

13.12 

27 

20.13 

y.5 

14.16 

24 

9.98 

Oot. 

4: 

20.49 

July  2 

14.09 

31 

10.80 

11 

20.75 

9 

15.00 

Apr. 

7 

12.06 

18 

21.00 

IG 

16.14 

15 

12.29 

25 

21.25 

23 

17.00 

21 

12.91 

Hov . 

1 

21.^19 

30 

17.70 

28 

10.79 

8 

21.73 

Aug.   6 

18.37 

May 

5 

11.91 

15 

21.88 

13 

13.67 

12 

13.12 

22 

22.13 

20 

20.00 

20 

14.21 

29 

22.08 

27 

21.70 

26 

14.98 

Dec. 

5 

21.35 

Sept.  3 

19.35 

June 

4 

15 .  90 

12 

21.19 

10 

1D.G3 

9 

15.97 

19 

21.17 

17 

19.85 

16 

17.20 

26 

21.17 

24 

19.30 

23 

17.45 

1936 

Oct.   1 

13.90 

30 

17.58 

Jan. 

2 

21.50 

8 

18.30 

July 

7 

17.56 

9 

13.87 

15 

17.75 

Aug. 

18 

19.93 

16 

14.61 

22 

14.90 

25 

20.25 

23 

11.42 

29 

15.05 

Sept 

.  2 

20.36 

30 

12.87 

Wov.   5 

15.75 

8 

20.00 

Feb. 

6 

13.47 

12 

16.40 

16 

20.74 

13 

14.58 

19 

17.05 

25 

20.96 

21 

14.44 

25 

17.59 

50 

21.11 

27 

14.30 

Drc.   3 

18.15 

\    Oct. 

7 

21.30 

Mar. 

5 

12.40 

10 

15.70 

13 

21.46 

12 

11.18 

17 

8.85 

IS 

21.66 

19 

8.32 

24 

8. 63 

i  Nov. 

2 

20.20 

26 

9.11 

30 

10.19 

15 

19.31 

Apr. 

3 

9.63 

1937 

29 

12.84 

9 

9.67 

Jan.   7 

10.13 

Dec. 

13 

10.25 

16 

10.07 

14 

10.34 

28 

12.33 
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Records   of  vrells 


Altitude  . 

no. 

Owner 

:   above  sea 

level 
;   (feot) 

Tyipe 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

■■'v, 
>jii 

1 

0. 

Ajrnelli 

140 

Dug 

16.2   ; 

30 

2 

Angerfjola 

i     140 

do. 

20.7 

25 

■Jl.. 

0 

s. 

Sesto 

100 

do. 

12.7 

20 

Ch 

4- 

p. 

ilalchiodi 

90 

do. 

15.6 

32 

CL 

5 

s. 

Trap  sky. 

100 

do. 

14.1 

24 

Ch 

G 

H. 

Glazer 

90 

do. 

19.4 

24 

Ch 

7 

F. 

Larson 

100 

do. 

19.0 

24 

Ch 

8 

H. 

Feldman 

150 

do. 

17.6   1 

24 

Ch 

9 

Anjia  Lars  en 

160 

do. 

16.6      ; 

28 

Ch 

10 

J. 

Friend 

140 

do. 

12.2 

18 

Ch 

11 

G. 

Melkoske 

230 

do. 

45.0 

36 

Ch 

12 

F. 

Hotkowski 

215 

do. 

15,6 

36 

Ch 

13 

H. 

Ott 

140     ■ 

do. 

25.0 

96 

Ch 

14 

J. 

A.  Smith 

50 

do. 

11,0 

Ch 

15 

^, 

Zellar 

50     i 

do. 

10.6 

26    1 

Ch 

16 

P. 

L.i.vezz.oli 

45 

do. 

14.2 

24 

Ch 

17 

F, 

Scaglia 

140 

do. 

28.0 

Ch 

m 

P. 

Clark 

140     1 

do. 

13.0 

25    1 

Ch 

19 

IJ. 

Si.:,v|.)Son           ■ 

140     1 

do. 

17.5 

26 

Ch 

20 

P. 

liontana          \ 

140 

do. 

14,6 

42 

Ch 

21 

A. 

F,  '7111101113 

130 

do. 

13.9 

32 

Ch 

22 

L. 

I'l.  Brooks 

100 

do. 

14,3 

Cli 

23 

J. 

S,  Douse          : 

180 

do. 

5.6 

36       ; 

Ch 

24 

Me 

!S  IJ.  Ely          1 

100 

do. 

4,0 

24    i 

in  town  of  Chester,  Connecticut. 
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Water 

level     ; 

Chloride 

Depth 

Date    i 

(parts 

Well 

Soui-ce 

Depth 

below 

of     ! 

per 

no. 

formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surfr.ce 

(feet) 

measure- \ 
ment    1 

million) 

Ch 

1 

Till                : 

16.2 

6.0    ; 

7-15-35  1 

15 

Ch 

2  ; 

do.               i 

15.7 

7-15-35 

11 

Ch 

3  : 

do. 

12.7 

7.5 

7-15-35 

3 

Ch 

4  ■ 

Stratified  drift     j 

4.7 

7-15-35 

4 

Ch 

5 

Till 

7.2 

7-15-35 

20 

Ch 

6 

do. 

11.1 

7-15-35 

15 

Ch 

7 

Stratified  drift 

9.4 

7-15-35 

5 

Ch 

8 

Till 

9.8 

7-15-35 

6 

Ch 

9 

Gne  i  s  s 

7.0 

6.1 

7-15-35 

12 

Ch 

10 

Stratified  drift 

7.0 

7-15-35 

6 

Ch 

11 

Till 

15.0 

7-15-35 

11 

Ch 

12 

do. 

7.6 

7-15-35 

9 

Ch 

13 

do. 

4.0 

7-16-35 

4 

Ch 

14 

Stratified  drift 

7,6 

7-16-35 

6 

Ch 

15 

do. 

5.3 

7-16-35 

5 

Ch 

16 

Gneiss 

;    2.0 

6.2 

7-16-35 

12 

Ch 

17 

Till 

6.0 

7-16-35 

26 

Ch 

18 

do. 

13.0 

6.0 

7-16-35 

10 

Ch 

19 

do. 

11.7 

7-16-35 

10 

Ch 

20 

do. 

6.9 

:      7-16-35 

4 

Ch 

21 

do. 

5.3 

7-16-55 

5    ; 

Ch 

22 

[   Stratified  drift 

8.3 

\      7-16-35 

6     ! 

Ch 

23 

\   Gneiss 

1    1.6 

4.0 

7-16-35 

5 

Ch 

24 

:  Stratified  drift 

2.0 

7-16-35 

6 
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Rocords   of  well; 


Altitude 

YiToll 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feat) 

Type 

Depth 
(foot) 

Diameter  .. 
(inches) 

Gil 

25 

Mr 

•3.  G-.  Gilbert 

100 

Dug 

14.0 

Oh 

26 

c. 

J,  Bates 

100 

doo 

25.8 

32 

Gh 

28 

D. 

Malcarne 

100 

do. 

6.4 

24    \ 

Ch 

29 

c. 

Garine 

120 

do. 

9.4 

36    1 

Ch 

50 

L. 

Ben  da 

130 

do. 

8,9 

36 

Ch 

31 

J. 

Gal:unari 

130 

do. 

18.0 

Ch 

32 

Mrs.  A.  TeitzG 

130 

do. 

8.6 

24    1 

Ch 

33 

S, 

Tizzi 

135 

do. 

16.0 

24 

Ch 

34 

R. 

Devis  Jr. 

135 

do. 

13.1 

30 

Ch 

35 

R. 

Devis  Sr 

155 

do. 

24.9 

24    1 

Ch 

56 

j';ir 

3,  F.  Carini 

120 

do. 

12.6 

36    j 

Ch 

37 

li. 

Perry 

130 

do. 

10.2 

18     i 

Ch 

38 

A, 

Johnson 

200 

do. 

12.5 

18       : 

Ch 

39 

G. 

Duuse 

290 

do. 

12,7 

18 

Ch 

40 

F. 

Dovis 

340 

dOo 

15.6 

24 

Ch 

41 

G. 

Douse 

400 

do. 

13.5 

21    \ 

Ch 

42 

Calamri  Bros. 

450 

do. 

18.2 

24 

Ch 

43 

J. 

Walsh 

470 

do. 

20,6 

28 

Ch 

44 

Ycnowich 

490 

do. 

21.0 

21 

Ch 

45 

l: 

Sorowski 

500 

do. 

10,5 

20    \ 

Ch 

46  . 

G. 

Markhara 

500 

do. 

19,5 

30 

Gh 

47  . 

J. 

Markhajii 

500 

do. 

24.0 

36   ; 

Gh 

49  ; 

w. 

Bartkiowicz       j 

500 

do. 

10.2 

28 

Ch 

50  ■ 

J ... 

Trubnor 

220 

do. 

15.0 

24 

in  town  of  Chestsr,  Connecticut.-  Continued 
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Well 
not 


Source 

formation 


Yfater  level 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
inent 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Ch 

25 

Stratified  drift 

Ch 

26 

do.              i 

Ch 

28 

Gneiss 

Ch 

29 

Till               1 

Ch 

30 

do. 

Ch 

31 

do. 

Ch 

32 

do. 

Ch 

33 

do. 

Ch 

34 

do.               ' 

Ch 

35 

do.                                 ; 

Ch 

36 

do. 

Ch 

37 

do. 

Ch 

38 

do. 

Ch 

39 

i   do. 

Ch 

40 

do. 

Ch 

41 

do. 

Ch 

42 

do. 

Ch 

43 

do. 

Ch 

44 

do. 

Ch 

45 

do. 

Ch 

46 

do. 

Ch 

47 

do. 

Ch 

49 

do. 

0.2 


8.6 


Ch  50  :  Stratified  drift 


15.0 


5 

21.4 

7-1G-35 

7 

3.3 

7-17-35 

2 

6.1 

7-17-35 

4 

7.4 

7-17-35 

4 

8.0 

7-17-35 

12 

7.0 

7-17-35 

4 

12.0 

7-18-35 

13 

8.0 

7-18-35 

3 

13.5 

7-18-35 

4 

7,0 

7-18-35 

17 

7.1 

7-18-35 

4 

9.8 

7-18-35 

6 

8.4 

7-20-35 

6 

7.6 

7-20-35 

8 

5.7 

7-20-35 

6 

10.1 

7-20-35 

19 

10.5 

7-20-35 

8 

12.2 

7-30-35 

50 

4.5 

7-20-35 

12 

9.0 

7-20-35 

7 

10.0 

7-22-35 

14 

6.1 

7-22-35 

10 
9 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Ovmer 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

Dug 

6.7 

30 

do. 

18.0 

36 

Driven 

96.0 

1  3/ 

Dug 

12.2 

18 

do. 

22.0 

36 

do. 

10.6 

24 

do. 

15.0 

24 

do. 

6.3 

24 

do. 

Drilled 

Dug 

13.3 

24 

do. 

16.7 

do. 

18.2 

24 

do. 

11.5 

16 

do. 

31.6 

15 

do. 

15.6 

23 

do. 

12.2 

24 

do. 

13,5 

18 

do. 

15.9 

18 

do. 

7.6 

24 

do. 

25,0 

36 

do. 

24,4 

34 

Driven 

47.0 

6 

do. 

Jh 

51 

G, 

Hodges 

200 

'Jh 

52 
53 
54 

State  Y,  M.  C.  A. 

Gamp 

State  Y.  M.  C.  A. 

Camp 

J.  C,  Oberhause 

230 
230 
230 

Ch 

55 

L. 

Hirl 

230 

Ch 

56 

Jlrs.  Wescott 

300 

Ch 

57 

Mr 

s.  S,  Young 

300 

Ch 

58 

A, 

Smidth 

300 

Ch 

59 

E. 

Heisier 

300 

Ch 

60 

C. 

Lampe 

400 

Ch 

61 

L. 

F,  Berlepsoh 

300 

Ch 

62 

E. 

Sypher 

340 

Ch 

63 

Mr 

3.  I'\  Sypher 

320 

Ch 

64 

C, 

Stock 

380 

Ch 

65 

Public  Well 

380 

Ch 

66 

I. 

Chalany 

280 

Ch 

67 

I, 

Bonito 

280 

Ch 

68 

F. 

Rzemienlewski 

250 

Ch 

69 

F, 

Ilahb 

250 

Ch 

70 

J. 

Zabek 

280 

Ch 

71 

J, 

Cole 

230 

Ch 

72 

H. 

Zea 

260 

Ch 

73 

F„ 

Strobol 

300 

Ch 

74 

Cedar  Lake  Settlement 

320 

50 


in  toivn  of  Chester,  Connecticut  -  Continued 


Well 
no . 


IVater 

level 

CViloride 

Depth 

Date     : 

(parts 

•  Source 

Depth 

below 

of      i 

per 

formation 

to     ^ 

land 

measure-  ; 

million) 

bedrock 

surface 

ment     i 

(feet) 

(feet) 

Ch 

51 

Stratified 

drift 

Ch 

52 

do. 

Ch 

53 

do. 

9.6     i 

Ch 

54 

do. 

12.2 

Ch 

55 

do. 

Ch 

56 

do. 

Ch 

57 

do. 

Ch 

58 

do. 

Ch 

59 

do. 

Ch 

60 

Granite 

Ch 

61 

Stratified 

drift 

Ch 

62 

Till 

Ch 

63 

. Granite 

8.0     1 

Ch 

64 

Till 

Ch 

65 

:       do. 

Ch 

66 

^stratified 

dri 

-ft 

Ch 

67 

do. 

i   12.2     1 

Ch 

68 

do. 

Ch 

69 

do. 

Ch 

70 

do. 

Ch 

71 

do. 

Ch 

72 

1   do. 

1   24.4 

Ch 

73 

do. 

Ch 

74 

do. 

3.0 
7.0 

8.1 
10.0 

5.1 
11.4 

3.8 


11.3 
8.8 

13.5 
7.0 

21.0 
9.5 
8.5 
7.9 

12.3 
4.3 

20.0 

21.8 


7-22-35  1 

9 

7-23-35 

4 

4 

7-23«35  ■ 

4 

7-23-35 

5 

7-23-35 

9 

7-23-35 

4 

7-25-35 

4 

8 

2 

7-24-35 

1 

7-24-35 

1 

7-24-35 

3 

7-24-35 

1 

7-24-35 

2 

7-25-35 

2 

7-25-35 

2 

7-25-35 

2 

7-29-35 

1 

7-29-35 

1 

7-29-35 

2 

7-29-35 

1 

1     1 

2 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Ownor 


Altitude 
above  sea 
level 

(fCGt) 


T^rpe 


Ch 

75 

R. 

Benda 

Oh 

7C 

Tp 

J,  Ep right 

-III 

77 

s. 

J,  Epright 

Oil 

70 

p. 

Mala            : 

Ch 

79 

Mr 

3,  '.'iose  Mi 3 lee 

Ch 

80 

M. 

Sintal           ': 

Ch 

81 

B. 

Harwood         • 

Ch 

82 

Bo 

Harwood 

Ch 

33 

B. 

HarvTOod 

Ch 

84 

Mr 

J.  L.  Fargo 

Ch 

85 

R. 

Saffery         \ 

Ch 

8G 

UnknoTm 

Ch 

87 

F. 

0,  Rutty        : 

Ch 

89 

w. 

Johnson         : 

Ch 

90 

F. 

LeGerc 

Ch 

91 

F. 

Goon 

Ch 

92  : 

w. 

Trobridge       ; 

Ch 

95 

R. 

Gladding         ; 

Oh 

94- 

E. 

Atwood 

Ch 

95  .. 

Co 

Watrous         .; 

Ch 

96  j 

s. 

Smith 

Ch 

97 

w. 

Polnioky        • 

Ch 

90  : 

E. 

Bushnell 

Ch 

99 

G. 

Divis           1 

220 
200 
200 
220 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
380 
190 
180 
190 
240 
330 
100 
100 
100 
80 
80 
90 
100 


Due 


do, 
do, 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 


Depth 
(foot) 


14.6 

13,3 

8,9 

8.7 

5.9 

15.4 

15.0 

9.7 

12.0 

9,6 

3.9 

15,3 

10,1 

12.6 

21.1 

15.9 

13.1 

14,5 

8,1 

16,9 

12.5 

17,4 

20,3 


Diameter! 
(inches); 


22 
24 
23 
24 
21 
22 

29 
120 
24 
26 
19 
23 
26 
29 
29 
49 
22 
22 
20 
22 
23 

18 


in  town  of  Chester, 

Connecticut 

•  -  Continued 

1 

1       Source 

formation 

Depth 

to 
bedrocl: 
(feet) 

Water 

level 

Chloride 

pfel 

no. 

Depth    : 
be  low- 
land 

surface  ' 
(feet) 

Df.te 

of 
measure- 
ment 

(pe.rts 
per 
million) : 

Ch 

75 

Till 

8.1 

7-29-35 

1 

Ch 

7G 

do. 

9.9 

7-29-35 

7 

Ch 

77 

do. 

3.6 

8.rl3-35 

Ch 

70 

do. 

5.5 

7-29-35 

2 

Ch 

79 

do. 

1.0 

7-29-35 

11 

Ch 

80 

do. 

5.4 

7-29-35 

17 

Ch 

81 

:  Stratified  drift 

5.0 

7-29-35 

25 

Ch 

82 

do. 

5.5 

7-29-35 

6 

Ch 

85 

do. 

11.5 

5.5 

7-29-35 

3 

Ch 

84 

:  Till 

3.6 

7-30-35 

i      '^ 

Ch 

85 

do. 

1.6 

7-30-35 

1     1 

Ch 

86 

do. 

11.3 

7-30-35 

5 

Ch 

87 

;  Stratified  drift 

7.2 

7-30-35 

4 

Ch 

89 

^  Till 

5.8 

7-30-35 

7 

Ch 

90 

;  Stratified  drift 

15.1 

7-30-35 

7 

Ch 

91 

Till 

9,6 

7-30-35 

10 

Ch 

92 

do. 

4.6 

7-30-35 

1     i 

Ch 

93 

do. 

10.5 

7-30-35 

3 

Ch 

94 

:  stratified  drift 

4.2 

7-30-35 

1     1 

Ch 

95 

do. 

13.2 

7-30-35 

2 

Ch 

96 

do. 

7.7 

7-31-35 

8 

Ch 

97 

do. 

13.7 

7-31-35 

10 

Ch 

98 

do. 

5 

Ch 

99 

do. 

16.1 

7-31-35 

5 
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Records  of  wgIIs 


Well 
no . 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Tirpe 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Oh 

100 

E. 

Albrecht 

1  ■ 

A  01 

:  B, 

H.  Adler 

lOll 

,  G. 

Spratt 

Oji 

103 

■  E. 

Moran 

OL 

104 

A. 

Kiurade 

Ch 

105 

^  W. 

J»  Kinrade 

Ch 

106 

M. 

Lyons 

Ch 

107 

c. 

W.  Leet 

Ch 

108 

F. 

C.  Phelps 

Ch 

109 

F. 

L.  Walden 

Ch 

110 

.  B. 

Walden 

Ch 

111 

A. 

Smith 

Ch 

112 

A. 

Lund 

Ch 

115 

K. 

Baily 

Ch 

114 

To 

Smith 

Ch 

115 

A. 

Lieder 

Ch 

116 

J. 

A.  Parker 

Ch 

117 

Dr 

.  Sava 

Ch 

118 

s. 

J.  Adams 

Ch 

119 

w. 

Zii.imerman 

Ch 

120 

J. 

McNamara 

Ch 

ir;i 

Lir 

5«  1'!.  Morbe 

Ch 

122 

w. 

Dud  en 

Ch 

123 

L. 

Wright 

100 

100 

100 

100 

80 

80 

80 

90 

90 

90 

100 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

90 

100 

100 

100 

90 


Dug 

Drilled 

Dug 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 


17.0 
60.0 
20.9 
21.8 
12.9 
11.3 
10.3 
11.1 
21.5 
18.7 
21.4 
12.1 
12,4 
17.8 
12.5 
8,8 
13,6 
13,6 
11,4 
16,6 
10.3 
11.6 
12.0 
12.4 


23 

6 
25 
23 
26 
17 
23 
22 
18 
29 
26 
24 
28 
24 
30 
29 
24 
31 
29 
24 
IS 
24 
20 
28 
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in 

town 

of 

Chester 

,  Connecticu 

:.-  Continued 

Source 
formati 

Dn 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

w'-.ter 

level 

Chloride 

ITell 
no. 

Depth 
belo7/ 
land 

surx'ace  ^ 
(feeb} 

Data 

of 
measure- 
ment 

(parts 
per 
million) . 

Ch  100 

Strat 

ified 

dr 

ift 

8.2 

7-51-35 

25 

Ch  101 

Gneiss 

5.0 

20.0 

7-31-35 

7 

Ch  102 

Till 

\          17.2 

7-31-35 

7 

Ch  103 

do* 

18.7 

7-31-35 

22 

Ch  104 

do. 

5.1 

7-31-35 

6 

Ch  105 

Stratified 

drift 

11.3 

5,6 

7-31-35 

5 

Ch  106 

Till 

10.3 

2.2 

7-31-35 

4 

Ch  107 

do. 

6.0 

7-31-35 

5 

Ch  108 

do. 

21.5 

14.3 

7-31-35 

7 

Ch  109 

do. 

•    12.5    I 

7-31-35 

15 

Ch  110 

dp. 

21.4 

13.9    • 

7-31-35 

17 

Ch  111 

do. 

6.9 

8-  1-35 

6 

Ch  112 

Stratified 

dri 

ft 

6.9 

8-  1-35 

4       ; 

Ch  113 

do. 

15.6 

8-  1-35 

5 

Ch  114 

do. 

4.7 

8-  1-35 

9 

Ch  115 

do. 

4.5 

8-  1-35 

23 

Ch  116 

do. 

11.2    i 

8-  1-35 

9 

Ch  117 

do. 

8.9 

8-  1-35 

11 

Ch  118 

Till 

9.1 

8-  1-35 

9 

Ch  119 

do. 

11.9 

14.2 

8-  1-35 

7 

Ch  120 

do. 

10.3 

6.0    1 

8-  1-55 

5 

Ch  121 

Strati 

fied 

dri 

ft 

3.3    1 

8-  1-35 

11 

Ch  122 

do. 

12.0 

8.0 

8-  1-35 

7 

Ch  123  ; 

do. 

: 

4.5 

8-  1-35 

9 
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Records   of  wells 


Well 
no. 


Chwier 


Altitude 
above   sea 
level 
(fe-.:t) 


Type 


Diameter 
(inches) 


Ch  1?A: 

Ch  12n 
Oh  126 
Oh  127 
Ch  128 
Oh  129 
Ch  130 
Oh  131 
Ch  132 
Oh  133 
Ch  134 
Ch  135 
Ch  136 
Ch  137 
Ch  13o 
Ch  139 
Ch  140 
Ch  141 
Oh  142 
Oh  143 
Ch  144 
Ch  145 
Oh  146 
Ch  147 


Fo  B,  Epright 

A,  Baker 

C,  Pol lac ek 

Hall 

L,  Linguadoca 

C,  Watroua 

C,  Carina 

L,  Zerashi 

Bishop  &;  Vi'atrous 


J.  S.  Jagger 


M.  Barry 

F„  E.  Parker 

Miss  H.  Lo  Emmons 

T.  FuUor  Sr. 

G.  Ostling 

Mary  Adams 

S,  Lund 

J,  Peterson 

A.  Schultz 

S  0  Faulkner 

E.  Hoplcins 

J.  II.  Wilcox 

?J.  ■'.^Jooster 

P.  Roll or i 


90 

Dug 

90 

do. 

90 

do. 

80 

do. 

70 

do. 

60 

do. 

60 

dOc 

60 

do. 

60 

do. 

90 

do. 

90 

do. 

90 

do. 

90 

do. 

90 

do. 

90 

do. 

90 

do. 

90 

do. 

80 

do. 

70 

dOo 

70 

do. 

70 

Drilled 

70 

Dug 

70 

do. 

70 

do. 

12.8 

12,7 

11.0 
30.6 
19.1 
15.6 
18.9 
13,4 
33,1 
18.8 
20.7 
18,2 
15.2 
16.0 
15.3 
16,0 
14,6 
10,5 
10.0 

7,9 

9,2 
14,6 


20 

30 
21 
23 
24 
24 
28 
20 
60 
29 
30 
32 
29 
2G 
21 
36 
22 
28 
26 
6 
24 
24 
18 


56 


in  town  of  Chester,  Connecticut  -  Continued 


Well 
no. 


Ch  izr, 
Ch  126 
Ch  127 
Ch  128 
Ch  129 
Ch  130 
Ch  131 
Ch  132 
Ch  133 
Ch  134 
Ch  135 
Ch  136 
Ch  137 
Ch  138 
Ch  139 
Ch  140 
Ch  141 
Ch  142 
Ch  143 
Ch  144 
Ch  145 
Ch  146 
Ch  147 


Source 
formation 


Ch  124   Stratified  drift 


do . 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Gneiss 
Stratified  drift 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
do. 
do. 


Depth 

to 
bedrocl 
(feet) 


V;r'.tor   level 


4.0 
18.8 
20,7 
18.2 
15.2 


10.0 


9.2 


Depth 

below  of 

land  ineasure- 

sur.lT.co  ine  nt; 

(feet) 


7.2 

7.5 

10.5 

24.7 

12.7 

7.8 

11.2 

7.3 

21.8 

16.5 

12.2 

14.9 

8.7 

9.3 

10.1 

11.5 

8.8 

8.5 

5.5 

3.2 

4.7 
8.6 


8-   1-35 

8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
B-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  6-35 
8-  6-35 
8-  6-35 
8-  6-35 
8-  6-35 
8-   5-35 

8-  6-35 
8-  6-35 
8-   6-35 


Chloride 
(parts 

per 

mi  Hi  on  y 


7 
7 
7 
9 
9 
10 
4 
4 
12 
10 
8 
7 
5 
5 
5 


7 
7 
5 
7 
5 
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Records   of  wellf 


Well 
no. 

Omaer 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet)    : 

Type   ; 

Depth   ■ 

(feet)  ; 

Diameter 
(inches) 

Ch  148- 

Mrs.  Pratt 

70 

Dug      1 

17.7   • 

24 

Ch  149^ 

A, 

A.  Enunons 

70 

do. 

21.5 

39 

Ch  150; 

C, 

Ayers 

70 

do. 

13.7' 

20 

Ch  15i; 

T. 

Rodicchi 

60 

do. 

3.6 

24 

Ch  15?J 

C. 

J,  Bates 

60 

do. 

13.3 

30 

Ch  153- 

G. 

Brothwell 

60 

do. 

16.2 

23 

Ch  154 

A. 

J«  Smith 

70 

do. 

17.3 

22 

Ch  155 

J. 

J.  Bole 

80 

do. 

22.0 

29 

Ch  156: 

B, 

OrooR  ' 

90 

do. 

18,5 

23 

Ch  157; 

C, 

Parker 

90 

do. 

13.7 

18 

Ch  158: 

R. 

Blair 

90 

do. 

12,4 

21 

Ch  159 i 

Anna  Crook 

90 

do. 

12,4 

29 

Ch  160 

F. 

Houghtaliiig 

90 

do. 

14.7 

34 

Ch  161: 

A. 

B'iala 

90 

do. 

12.2 

25 

Ch  162 

w. 

Lawton 

90 

do. 

5,4 

24 

Ch  163 : 

c. 

Watrous 

100 

do. 

12,8 

24 

Ch  164: 

G, 

Norton 

100 

do. 

13,6 

24 

Ch  165 

M. 

Flood 

100 

do. 

15,6 

60 

Ch  166 

G. 

Ep right 

;   100 

do.  ■ 

14.5 

36 

Ch  167 ■ 

J. 

Calamari 

110 

do. 

10.0 

24 

Ch  168 ■ 

G. 

Ladd 

100 

do. 

12.0 

24 

Ch  170 

c. 

D,  Deuse 

80 

do. 

26.8 

18 

Ch  171 

s. 

Crook 

1      80 

do. 

21.6 

18 

Ch  172 

w. 

Gillette 

;       80 

do. 

20.9 

28 
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in  to-wn  of  Chester,  Connecticut  -  Continued 


Ch  160 
Ch  161 
Ch  162 
Ch  163 
Ch  164 
Ch  165 
Ch  166 
Ch  167 
Ch  168 
Ch  170 
Ch  171 
Ch  172 


V/ell 
no. 


Ch  148  ■  Stratified  drift 

Ch  149     do. 

Ch  150  •   do. 

Ch  151     do. 

Ch  152  .   do. 

Ch  153     do. 

Ch  154     do. 

Ch  155     do. 

Ch  156  :   do. 

Ch  157  ;   do. 


Depth 

to 
bodrock    . 
(feet) 

IVater 

level 

Chloride    : 

Source 
f  orriation 

Depth 
be  loviT 
land 
surface 
(feet) 

Date 

of 
measure- 
nent 

(parts 
per 
nillion) \ 

Ch  158   Till 
Ch  159   ^   do. 


do . 
do. 
do . 
do. 
do . 
do. 
do. 
do. 
do. 
Stratified  drift 
do. 
do. 


16.2 

16.0 


14.7 


12.8 
13.6 
15.6 
14.5 


20.9 


15.7 

11.5 

8.4 

3.5 

8.7 

12.5 

13.0 

16.6 

15.0 

9.3 

9.5 

9.1 

10.7 

8.5 

2,9 

10.8 

11.9 

11.8 

12.5 

4.0 

7.3 

21.5 

17.8 

19.0 


8-  G-35 
8-  8-35 
8-  8-35 
8-  8-55 
8-  3-35 
8-  8-35 
3-  3-35 
8-  8-35 
8-  8-35 
8-  8-35 
3-12-35 
3-12-35 
8-12-35 
8-12-35 
8-12-35 
8-12-35 
8-12-35 
8-12-35 
8-13-35 
8-13-35 
8-13-35 
8-13-35 
8-13-35 
8-13-35 


3 
7 
7 
5 

11 
9 
9 

29 
7 
5 
7 
5 

11 
8 

12 
9 
7 

11 
9 
7 

13 
7 
7 
9 


59 


RecordG  of  wells 


Well 
no. 


Oimer 


Altitude 
above  sea 
level 
(feot) 


Diameter 
(inches) 


Ch  173  ;  S.  R.  Shailer 

Gh  174  0.  Bailey 

Gh  175  ;  S,  Gandy 

Ch  176  :  C,  T.  Dickenson 

Ob  177  E,  Jaeger 

Gh  178  ■  S.  B.  Clark 

Ch  179  ;  J.  Joyner 

Gh  180  ■  Ct,    I.  Wilcox 

Gh  181  i  Anna  S,  Bushnell 

Ch  182  ]  Mrs,  Cart 

Ch  183  :  S.  E.  Rhodes 

Gh  184  ;  W.  H.  Pollard 

Gh  185  \   K,  L.  Silliman 

Gil  186  ,   Anna  Vfilcoz 

Ch  187  ■  W.  S,  DeForest 

Ch  188  ilrs,  A.  Barmann 

Ch  139  .  D.  Lund 

Ch  190  G.  Lund 

Ch  191  ;  E,  Bortelli 

Gh  192  F,  Y,  Silliman 

Ch  193  Ao  Christensen 

Gh  194  ■  F.  Mondani 

Ch  195  •  K.  Tyler 

Ch  19G  A.  Zanardi 


80 
80 
80 
80 
90 
90 
90 
90 
90 
100 
50 
GO 
60 
65 
80 
30 
80 
80 
80 
50 
50 
50 
50 
60 


Dug 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do, 
do, 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 


25,0 
18.7 
23.8 
20.5 
24.7 
13,2 
19.8 
18,5 
7.3 
16.0 
16.8 
19.3 

9.8 

14,6 

18.0 

15,5 

21.9 

14.0 

8,9 

9.0 

9,9 

10,9 

12.2 


26 
18 
25 
29 
29 
27 
24 
30 
36 
156 
18 
24 

28 
18 

24 
28 

21 
20 
22 
19 
25 


60 


in  town  of  Chester, 

Connecticut  -  Continued 

V/ater 

level 

Chloride 

Depth 

"Date 

(parts 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Ch  173 

Stratified  drift 

20.0 

3-13-35  : 

11 

Ch  174 

do. 

17.0 

8-14-35  : 

9 

Ch  175 

do . 

20.8 

8-14-35 

18 

Ch  176 

do. 

20.5 

15.0 

8-14-35 

6 

Ch  177 

do. 

31.1 

31.1 

8-14-35 

5 

Ch  178 

do. 

13.2 

9.1 

8-14-35 

5     \ 

Ch  179 

do . 

9.9 

8-14-35 

3     \ 

Ch  180 

do. 

11.9 

8-14-35 

5 

Ch  181 

Till 

7.3 

4.0 

8-15-35 

7     i 

Ch  182 

do. 

9.0 

8-15-35 

3 

Ch  183 

Stratified  drift 

16.8 

16.3 

8-15-35 

12     i 

Ch  184 

do. 

19.3 

16.0 

8-15-35 

14     1 

Ch  185 

do. 

7 

Ch  186 

do. 

5.1 

8-15-35 

5 

Ch  187 

do. 

6.8 

8-15-35 

20 

Ch  188 

do. 

9.6 

8-15-35 

8 

Ch  189 

do- 

8.9 

8-15-35 

9 

Ch  190 

do. 

13.3 

8-19-35 

9 

Ch  191 

do. 

8.9 

8-19-35 

7     ; 

Ch  192 

do. 

6.1 

8-19-35 

7      i 

Ch  193 

do- 

5.8 

8-19-35 

9     ^ 

Ch  194 

do. 

3.0 

8-19-35 

7 

Ch  195 

do. 

8.7 

8-19-35 

17 

Ch  196 

do. 

8.8 

8-19-35 

6 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
nOo 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter; 
(inches) j 

Ch  197 

Mrs.  G,  Devoe 

90 

Dug 

7.0 

20    1 

Ch  198 

Mr So  G,  Devoe 

60 

doo 

4,8 

17 

Ch  199 

Go  Midyette 

60 

do. 

6.0 

24 

Ch  200 

P.  Ladd 

60 

do. 

7.0 

Ch  201 

V,  Herel 

60 

do. 

25.2 

30 

Ch  202 

F,  Bishope 

90 

do. 

26,2 

24 

Ch  203 

F,  Forman 

100 

do. 

15.0 

Ch  204 

G,  Hnilicka 

100 

do. 

25.0 

36 

Ch  205 

C.  Bates 

100 

do. 

25.0 

48 

Ch  206 

A.  Lavezzoli 

60 

do. 

7.0 

24 

Ch  207 

S.  Holmes 

60 

do. 

5.9 

22 

Ch  208 

C,  Dickinson 

60 

do. 

5.0 

24 

Ch  209 

Mary  Story 

110 

do. 

14.7 

37 

Ch  210 

Mary  Story 

150 

do. 

35.0 

Ch  211 

F.  Simpson 

110 

do. 

16, G 

27 

Ch  212 

ido  Rieger 

110 

do. 

13,4 

23 

Ch  215 

E,  Lucie 

80 

do. 

23,4 

23 

Ch  214 

H.  Jay 

80 

do. 

18.0 

36 

Ch  215 

T,  K,  Haima 

80 

do. 

18,0 

36 

Ch  216 

Oo  Ro  Francis 

90 

Drilled 

300.0 

6 

Ch  217 

Oo  R.  Francis 

80 

Dug 

12.3 

24 

Ch  218 

Ro  B,  Mann 

70 

do. 

18,5 

30 

Ch  219 

M,  Sohwarz 

70 

do. 

30,0 

36 

Ch  220 

P.  Gastelli 

70 

do. 

18.0 

36 

62 


in  town  of  Chester,  Connecticut  -  Continued 


Yfeter 

level 

Chloride  : 
(parts    1 

Depth 

Date 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million); 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Ch  197 

,   Stratified 

drift    i 

Ch  198 

do. 

Ch  199 

do. 

Ch  200 

do. 

Ch  201 

do. 

Ch  202 

do. 

Ch  203 

do. 

Ch  204.- 

do. 

Ch  205 

do. 

Ch  206 

i   do. 

Ch  207 

do. 

Ch  208 

do. 

Ch  209 

i  Till 

Ch  210 

do. 

Ch  211 

do. 

Ch  212 

; Stratified 

drift 

Ch  213 

do. 

Ch  214 

do. 

Ch  215 

do. 

Ch  216 

; Gneiss 

Ch  217 

■  Stratified 

drift 

Ch  218 

do. 

Ch  219 

do. 

Ch  220 

do. 

■.0 


15.0 

25.0 

25.0 

7.0 

5.9 

14.7 


13.4 


30.0 


4.3 
3.8 
3.0 
4.0 
16.1 
20.0 
5.0 


4.9 

4.8 

2.5 

11.4 

9.8 

11.4 
20.8 
14.0 


8-20-35 


10 

.7 

13 

.5 

14 

,0 

13 

.6 

8-20-35 

5 

8-20-35 

7 

8-20-35 

6 

8-20-35 

4 

8-20-35 

5 

8-20-35 

3 

10 

11 

8-20-35 

5 

8-20-35 

6 

8-22-35 

7 

3-22-35 

7 

5 

8-22-35 

11 

8-22-35 

5 

8-22-35 

4 

8-22-35 

3 

4 

3 

8-22-35 

5 

8-22-35 

3 

8-22-35 

5 

8-22-35 

5 
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Records   of  wolls 


Altitude 

above  sea 

Well 

Ovmer 

level 

:    Type 

Depth 

Diameter 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) 

Ch  221 

C.  Castolli 

70 

Dug 

24.5 

25 

Ch  222 

,  M,  Brooks 

60 

do. 

15,0 

30 

Ch  225 

L,  Beckwith 

60 

do. 

16.0 

20 

Ch  224 

:  E.  H,  HelTwig 

60 

do. 

16,6 

28 

Ch  225 

VI.  H,  Libby 

80 

Drilled 

90.0 

6 

Ch  226 

S,  M.  Vferner 

60 

Dug 

11.4 

27 

Ch  227 

A,  Lavezzoli 

60 

do. 

12.6 

19 

Gh  228 

H,  Bartman 

40 

do. 

5,8 

18 

Ch  229 

E,  Danilos 

30 

do. 

7.9 

20 

Ch  230 

J,  Deuse  Jr. 

50 

do. 

6,7 

24 

Ch  231 

C.  Clark 

60 

do. 

15,0 

25 

Ch  232 

B.  DaCondo 

70 

do. 

17.6 

26 

Ch  23S 

F,  Catalano 

70 

do. 

18.4 

25 

Ch  234 

P.  Dora.Tiichi 

70 

do. 

21,8 

24 

Ch  235 

J,  Scarpini 

70 

do. 

19,3 

30 

Ch  236 

M»  Piorano 

80 

Drilled 

90.0 

6 

Gh  237 

J.  Garini 

80 

Dug 

15.5 

24 

Ch  238 

Po  Burgholzor 

70 

do. 

21.8 

23 

Ch  239 

J.  A.  Ott 

70 

do. 

10.9 

25 

Ch  240 

Ro  Mai-tcl 

70 

do. 

10,9 

36    • 

Ch  241 

T,  iYlondo 

60 

do. 

28.2 

23 

Ch  242 

F.  Vyborny 

60 

do. 

15,7 

34 

Ch  243 

J,  Groto 

50 

do. 

10.9 

52 

Ch  244 

C,  Tiezzie 

90 

do. 

17.3 

24 
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in  town  of  Chester,  Connecticut  -  Continued 


Yfeter 

level 

Chloride  : 

Depth 

Date 

(parts 

Well 

Source 

Depth 

belov/ 

of 

per      : 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million); 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Ch  221 

Stratified 

drift 

Ch  222 

do. 

Ch  223 

do. 

Ch  224 

do. 

Ch  225 

Gneiss 

Ch  226 

Stratified 

drift 

Ch  227 

do. 

Ch  228 

do. 

Ch  229 

do. 

Ch  230 

do. 

Ch  231 

do. 

Ch  232 

do. 

Ch  233 

do. 

Ch  234 

do. 

Ch  255 

do. 

Ch  236 

Gneiss 

Ch  237 

Till 

Ch  238 

Stratified 

drift 

Ch  239 

Till 

Ch  240 

Stratified 

drift 

Ch  241 

do. 

Ch  242 

do. 

Ch  243 

do. 

Ch  244 

do. 

15.0 
16.0 


17.6 

21.8 
19.3 

15.5 

10.9 
10.9 
28.2 


8.5 


17.5 
4.0 
7.0 
8.3 

7.7 

9.4 

3.3 

6.4 

3.4 

12.8 

12,8 

15.6 

18.1 

13.9 

11.5 

10,0 

8.4 

7.4 

21.5 

11.3 

8.2 

10.5 


8-22-35 
8-22-35 
8-22-35 
8-22-35 

8-23-35 
8-23-35 

8-23-35 


19 
7 
5 
9 

20 


8-23-35 

5 

8-23-35 

5 

8-23-35 

7 

8-23-35 

11 

8-25-35 

9 

8-23-35 

11 

8-23-35 

5 

7 

8-23-35 

7 

8-23-35 

65 

8-23-35 

5 

8-26-35 

11 

8-26-35 

7 

8-26-35 

15 

8-26-35 

9 

8-26-35 

5 
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Records  of  wells 


Yfoll 
no. 

Ovmer 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 

Type 

Depth 
(foot) 

Diameter  : 
(inches)  ', 

Ch  245 

H. 

Spencer 

100 

Dug      i 

6,9 

24 

Ch  240 

F. 

L.  Stimson 

110 

do. 

14.6 

24 

Ch  247 

s. 

C,  Ackley 

90 

do. 

10.9 

Ch  248 

A, 

F,  Williains 

130 

do. 

10.5 

66 

in  toiim  of  Chestor,    Connecticut   -   Continued 
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i       Source 
i      formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Vfeter 

iQV'.'l 

Chi 

(pa 

pe 

mi 

oride 

IVell 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
no  nt 

rts 
r 
llion)  : 

Ch  ?Ab 

; Stratified  drift 

6.9 

4.0 

8-26-35 

3 

Ch  246 

■Till 

14.6 

11.6 

8-26-35 

11 

Ch  247 

do . 

8.1 

8-26-35 

5 

Ch  248 

do. 

8.3 

8-  3-35 

7 

67 


Rc3C5orcls   of  springs 


Altitude  ; 

above  sea; 

Spring  ; 
no. 

Ovmer 

level 
(feet)    1 

Topographic   ■ 
situation 

Source 
formation  \ 

Ch  27 

M,  &  S.  Brooks 
Manufacturing  Co. 

100 

Base  of  hill 

Gneiss           i 

Ch  48 

H,  Adelmann 

500 

¥foodland  slope 

do,            i 

Ch  88 

Harwood 

350 

Hillside 

do. 

Ch  169 

W,  Polincky 

!     80 

Base  of  hill 

Istratified  drift  ■ 

in  tovim  of  Chsstor,  Comiocticut  -  Continued 
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Spring 
no. 

Improvomonts 

Fluctuation 
(a) 

Yield 
(gallons 

0. 

minute) 
(a) 

Chloride  j 

(parts    1 

per      j 

million)  j 

Ch 

27 

Natural  rock  basin,  1,5x1,5 
foot 

None 

S 

Ch 

48 

Concroto  basin,  3x3,3x5,4  feat, 
piped  to  house,  electric  puiap, 
-i  HP 

do. 

2.5 

3 

Ch 

8G 

Masonry  pit,  27x57x79  inches, 
vrooden  shed  with  screened  vents 

do. 

1.5 

4 

Ch 

169 

Masonry  pit,  0.5x3  feet 

Pail a  in 
dry  seasons 

7   : 

(a)  Reported 
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Ch  77.  E.  J.  Epright,  abandoned  dug  well.  West  Main  Street, 
Chester.  Diameter  23  inches,  depth  8.9  feet.  Measuring  point 
is  a  paint  mark,  top  of  cement  curb  2.5  feet  above  the  land 
surface.  ViFator-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  beloviT  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

Aug. 

13 

6.10 

Apr. 

20 

5.50 

Mar. 

29 

4.30 

15 

6.15     1 

July 

27 

6.50      1 

Apr. 

9 

3.90 

22 

6.45      i 

Aug. 

3 

6.20 

17 

3.50 

29 

6.70      : 

10 

6.30     : 

25 

4.50 

Sept 

.  5 

6.30 

17 

6.00 

30 

4.30 

12 

6.75 

24 

6.20 

May 

7 

4.20 

19 

6.95 

31 

6.30 

14 

4.85 

26 

7.00 

Sept 

.  7 

6.50 

22 

4,90 

Oct. 

2 

7.15 

15 

6.60 

29 

5.00 

9 

7.40 

22 

6.20 

June 

5 

5.30 

16 

7.50 

28 

6.30 

11 

5.20 

23 

7.65 

Oct. 

5 

6.20 

19 

5.25 

30 

7.70 

12 

6.50 

22 

4.75 

Nov. 

6 

7.85 

19 

6.40 

25 

4.80 

13 

7.55 

26 

6.20 

July 

2 

4.75 

20 

7.40 

Nov. 

2 

6.80 

8 

5.20 

27 

7.20 

9 

6.10 

16 

5.30 

Dec. 

4 

7.15 

15 

6.00 

23 

5.50 

11 

7.05 

22 

6.30 

30 

5.50 

18 

7.15 

30 

6.40 

Aug. 

6 

5.75 

24 

7.20 

Dec. 

7 

6.30  . 

12 

6.45 

1936 

14 

6.60 

19 

6.40 

Jan. 

2 

7.30 

21 

6.20 

27 

6.40 

6 

5.70 

28 

5.50 

Sept 

.  3 

6.54 

14 

5.90 

1937 

10 

6.31 

23 

5.40 

Jan. 

4 

5.70 

17 

5.90 

30 

5.50 

11 

5.90 

23 

5.76 

Feb. 

7 

5.10 

18 

3.50 

Oct. 

1 

5.80 

13 

5.00 

25 

5.30 

3 

5.85 

21 

4.50 

Feb. 

1 

4.10 

15 

5.96 

28 

4.50 

9 

4.60 

21 

5.34 

Mar. 

9 

4.00 

15 

4.80 

Nov. 

4 

4.39 

15 

4.10 

22 

4.20 

18 

3.54 

23 

4.20 

Mar. 

1 

4.30 

Dec. 

2 

3.41 

30 

4.50 

8 

4.50 

19 

3.89 

Apr. 

6 

4.00 

15 

4.40 

30 

4.32 

15 

5.10 

22 

4.20 

Ch  132.   Bishop  5;  Vfatrous,  abandoned  dug  well,  Ilaple  Street, 
Chester.  Diameter  28  Inches,  depth  13.4  feet.  Measuring  point 
is  a  paint  mark,  sharp  edge  of  flagstone  curb  at  the  land  surface. 
Water-bearing  formation  is  stratified  drift. 
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Water  level   in  feet  belovr  measuring  point  in  vrell   Ch  132-CQntinuod 


Date 

Water  level 

Date 

V/ater  level 

Date 

Jater  level 

1935 

1936 

1937 

Aug. 

5 

7.30 

Apr. 

is 

4.30 

Mar. 

22 

4.80 

8 

7.55 

20 

5.00 

29 

4.70 

15 

7.80 

July 

27 

8.25 

Apr. 

9 

4 .  63 

22 

8.10 

Aug. 

3 

3.30 

17 

4.70 

29 

8.30 

10 

8.35 

25 

4.65 

Sept 

.  5 

8.35 

17 

8.05 

30 

4.75 

12 

7.63 

24 

7.90 

M-Bi^r 

7 

4.90 

19 

7.70 

31 

8.40 

14 

6.05 

26 

7.90 

Sept 

.  7 

8.25 

22 

6.25 

Oct. 

2 

8.50 

15 

8.30 

29 

6.10 

9 

8.30 

22 

8.35 

June 

5 

6.35 

16 

8.50 

28 

8.25 

11 

5.40 

23 

8.40 

Oct. 

5 

8.45 

19 

6.50 

30 

8.50 

12 

8.30 

22 

6.80 

Nov. 

6 

8.50 

19 

8.40 

25 

6.95 

13 

8.30 

26 

8.25 

July 

2 

6.90 

20 

8.50 

Kov. 

2 

7.90 

8 

6.20 

27 

8.40 

9 

7.50 

16 

6.60 

Dec. 

4 

8.00 

15 

7.40 

23 

6.70 

11 

7.30 

22 

7.60 

30 

6.60 

18 

7.20 

30 

7.55 

Aug. 

6 

6.70 

24 

7.50 

Dec. 

7 

7.20 

12 

6.65 

1936 

14 

6.80 

19 

6.80 

Jan. 

2 

7.60 

21 

6.40 

27 

6.55 

6 

7.20 

28 

6.00 

Sept 

.  3 

6.20 

14 

7.30 

1937 

10 

6.15 

23 

7.00 

Jan. 

4 

6.50 

17 

5.85 

30 

7.10 

11 

6.75 

23 

6.16 

Feb. 

7 

7.50 

18 

6.30 

Oct. 

1 

6.48 

13 

7.20 

25 

5.40 

8 

6.42 

21 

7.00 

Feb. 

1 

4.90 

15 

6.75 

28 

5.90 

9 

5.05 

21 

5.95 

Mar. 

9 

5.00 

15 

5.20 

Kov . 

4 

5.43 

16 

5.10 

22 

4.30 

18 

4.73 

23 

4.20 

Clar- 

1 

5.10 

Dec. 

2 

4.19 

30 

5.20 

8 

4.90 

19 

4.93 

Apr. 

6 

5.00 

15 

4.95 

30 

5.45 

Ch  248.     A.   F.  ViTilliams,    abandoned  dug  v/ell.   Goose  Plill  Rd., 
Chester.     Diameter  66   inches,   depth  10.5   feet.     Measuring  point, 
paint  mark  on   sharp  edge   of  vrell  curb  approximately  0.5  foot  above 
the   land   surface.     ViTater-bearing   foiTnation  is  till. 

YiTater   level   in  feet  below  measuring   point 


Date    Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  lovel 

1935 
Aug.   3     0.80 

1935 
:  Aug .   8 

9.10 

1935 
\     Aug.  15 

9.60 
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YiTater   level  in  feet  below  measuring  point  in  vrell  Ch  248-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1^ 

35 

l£Zd 

1937 

Aug. 

22 

10.30 

July  27 

9.00 

Mar.  29 

5.30 

29 

7.25 

Aug.   3 

9.15 

Apr.  9 

4.25 

Sept 

.  5 

6.91 

10 

9.20 

17 

4,30 

12 

6.28 

17 

9.05 

25 

4.00 

19 

7.83 

24 

9.20 

30 

4.20 

26 

9.00 

31 

9.15 

May   7 

4.30  • 

Oct. 

2 

9.45 

Sept.  7 

9.30 

14 

4.90 

9 

9.65 

15 

9.35 

22 

4.95 

16 

9.75 

22 

9.52 

29 

4.45 

23 

9.50 

28 

9.30 

June  5 

4.80 

30 

9.75 

Oct.   5 

9.10 

11 

4.95 

Nov. 

6 

10.10 

12 

9.25 

19 

5.00 

13 

9.50 

19 

9.00 

22 

4.90 

20 

9.55 

26 

9.15 

25 

4.85 

27 

9.45 

ilov.   2 

8.05 

July  2 

4.80 

Dec. 

4 

9.50 

9 

7.50 

8 

4.95 

11 

10.10 

15 

7.25 

16 

5.35 

18 

10.00 

22 

7.30 

23 

5.30 

24 

10.30 

30 

7.60 

30 

5.40 

1936 

Dec.   7 

7.40 

Aug.   6 

5.50 

Jan. 

2 

10.40 

14 

6.90 

12 

6.40 

6 

9.90 

21 

6.50 

19 

6.55 

14 

9.95 

28 

6.05 

27 

6.20 

23 

9.70 

1937 

Sept.  3 

6.45 

30 

9.50 

Jan .   4 

6.50 

10 

6.05 

Feb. 

7 

9.40 

11 

6.00 

17 

5.62 

13 

9.30 

18 

4.35 

23 

5.71 

21 

9.10 

25 

5.10 

Oct.   1 

5.86 

28 

7.45 

Feb.   1 

4.20 

8 

6.00 

Mar. 

9 

7.00 

9 

4.50 

15 

6.62 

16 

6.90 

15 

4.60 

21 

5.00 

23 

6.60 

22 

4.90 

Nov.  4 

6.83 

30 

6.50 

Mar.   1 

5.25 

18 

5.43 

Apr. 

6 

6.00 

8 

5.00 

Dec.   2 

4.50 

13 

7.55 

15 

5.15 

19 

5.95 

20 

7.00 

22 

5.25 

30 

5.27 
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Records    of  wells 


Altitude 

Well   1        Owner 
no. 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches)  ■ 

CI 

10.  Zimmerman 

200 

Dug 

16,2 

36 

CI 

2  :  Mrs.  J.  3al linger 

180 

do. 

13.5 

18 

CI 

3  ■  J.  Lang 

80 

Driven 

17.0 

1* 

CI 

4  ;  T.  Peters 

100 

Dug 

7.1 

24 

CI 

5  i  F.  Gerl 

180 

do. 

13,5 

36 

CI 

6  ■  Dr.  G.  Fahy 

200 

do. 

17,4 

36 

CI 

7  ;  Maysie  Glynn 

175 

do. 

11,8 

30 

CI 

1 

8  ;  P.  Houpert 

200 

do. 

20.7 

28 

CI 

9  i  H.  Fredi 

190 

do. 

14.1 

30 

CI 

10  1  C.  Proston 

180 

do. 

18.0 

30 

CI 

11  :  K,  Andreason 

180 

do. 

20.7 

36 

CI 

12  :  F.  Fassbinder 

165 

do. 

16.0 

36 

CI 

13  :  J.  Iviiller  Estate 

180 

do. 

20.0 

24    j 

CI 

14  i  Mrs,  A.    Stuart 

180 

do. 

7.5 

72    ! 

CI 

15  i  G.  Carter 

180 

do. 

22.3 

30    1 

CI 

17  ^  F.  Huff 

80 

do. 

19.2 

20     i 

CI 

18  ■  G.  Gerl 

65 

do. 

15.3 

36 

CI 

19  -   R.  Altsmansberger 

60 

do. 

20.0   • 

36 

CI 

20  .  E.  Tillotson 

60 

do. 

21,5 

24    i 

CI 

22  ;  M.  &  S.  Schweer 

140 

do. 

11.9 

30 

CI 

23  ]   T.  Poters 

200 

do. 

16.7 

30 

CI 

24  '■   Mrs ,  J.  Wagner 

190 

do. 

18.0 

20 

CI 

26  W.  Irmacher 

20 

do. 

19.0 

36 

CI 

27  D.  H.  Jones 

30 

do. 

10.0 

20    ■ 

in  toTim  of  Clinton,   Connecticut - 
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Wator 

level 

Chloride  j 

Depth 

Date 

( pa--t  s    ; 

Well 

Source 

Depth    : 

be  low- 

of 

per      i 

no. 

formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- ; 
ment 

mil] ion)  ■ 

CI 

1 

Till 

16.2     1 

10.2 

7-10-35  : 

11 

CI 

2   : 

do. 

11.5 

7-18-35  ^ 

7 

CI 

3 

Stratified  drift 

4.0 

7-18-35  i 

7 

CI 

4 

do. 

5.8 

8-  8-35  \ 

6 

CI 

5  ' 

Till 

11.5 

7-19-35 

11 

CI 

6   ; 

do. 

12.6 

7-19-35 

7 

CI 

7 

do. 

6.9 

7-19-35 

7 

CI 

8 

do. 

17.8 

7-19-35 

7 

CI 

9 

do. 

12.6 

I        7-19-35 

4 

CI 

10 

do. 

10.6 

7-19-35 

28 

CI 

11 

do. 

17.2 

7-19-35 

5 

CI 

12 

do. 

9.0 

7-19-35 

;    7 

CI 

13 

do. 

15.0 

19.3 

7-19-35 

;   25 

CI 

14 

do. 

4.5 

7-19-35 

5 

CI 

15 

do. 

j    17.2 

7-19-35 

^     11 

CI 

17 

Stratified  drift 

j    15.5 

7-19-35 

5 

CI 

18 

do. 

1    13.2 

7-19-35 

3 

CI 

19 

do. 

1    12.0 

7-19-35 

1     15 

CI 

20 

do. 

j    19.3 

7-19-35 

1      7 

CI 

22 

Till 

j     5.9 

7-18-35 

7 

CI 

23 

do. 

1    12.0 

7-18-35 

;    11 

CI 

24 

do. 

1    11.5 

7-1C-35 

\          25 

CI 

26 

:  Stratified  drift 

j     5.0 

7-12-35 

1     9 

CI 

27 

■Till 

1     6.0 

7-12-35 

1      9 

75 


Records  of  wells 


Well 
no . 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feot) 


Diameter 
(inches ) 


Gl  28   L.  Terray 

CI  29:  E.  K.  Stevens  Estate 

01  30;  Lawton 

CI  31  W.  Talmadge 

CI  32:  F.    Schrempp 

CI  35 '  J.  Walker 

01  34;  G.  I.iarsenick 

01  35:  Mrs.  E.  Jennings 

01  36;  H,  Foerch 

01  37  :  0.  Walton 

CI  38  ^  C.  Walton 

CI  3S  ■  C,  Carter 

01  40  ;  Mrs.  0.  Blaurelt 

01  41  ■■   R.  Chapin 

01  42   H.  Koth 

01  43  :  A.  Dels 

01  44  :  J.  Koolik 

01  45  ■  Anna  Tichy 

01  46  i  Mrs.  N.  Doni'.ello 

CI  47  ^  J.  Emack 

01  48  ^  W.  Stevens 

01  50  ;  W.  Hoag 

01  51  ■  F,  Kokojan 

01  52  '■   R.  Stevens 


50 

180 

160 

140 

60 

.  30 

30 

40 

60 

85 

80 

90 

60 

60 

70 

100 

140 

140 

130 

70 

40 

40 

45 

30 


Dug 

11.6 

do. 

17.6 

do. 

16.4 

do. 

14,5 

do. 

13.5 

do. 

11,3 

do. 

14.3 

do. 

16.7 

do. 

24.1 

do. 

10.2 

do. 

23.6 

do. 

26.6 

do. 

27.6 

do. 

17.9 

do. 

9.8 

do. 

24.4 

do. 

22.6 

do. 

19.4 

do. 

20.5 

do. 

19.5 

do. 

12.0 

do. 

18.8 

do. 

18.0 

do. 

25.1 

36 
30 

36 
20 
20 
36 
36 
24 
36 
30 
36 
30 
28 
36 
36 
36 
36 
20 
28 
30 
36 
36 
36 
36 
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Water 

level 

Depth 

Date 

Yfell 

Source 

Depth 

be  low- 

of 

no. 

formation 

to 

land 

measure 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Chloride 
(parts 

per 

million) 


CI 

28  : 

Till                         i 

7.1 

7-12-35  1 

9 

CI 

29  : 

do.              i           1 

11.3 

7-18-35  : 

21 

CI 

30  ^ 

do.              1 

9.7 

7-18-35  ■ 

7 

CI 

31  ; 

do.               1 

10.3 

7-18-35  ; 

13 

CI 

32 

do.               ! 

11.2 

:   7-18-55  ^ 

9 

CI 

33 

Stratified  drift 

8.3 

i   7-18-35  ■ 

26 

CI 

34 

do.              1 

11.1 

7-13-35  ; 

7 

CI 

35 

do.              j 

13.8 

7-13-35 

59 

CI 

36 

do.              i 

22.0 

7-24-35 

10 

CI 

37 

Till               1 

4.3 

7-24-55 

8 

CI 

38 

Stratified  drift     ; 

20.3 

7-24-35 

41 

CI 

39 

do.              i 

25.5 

7-24-35 

6 

CI 

40 

Till               j 

24.6 

7-23-35 

5 

CI 

41 

Stratified  drift     j  • 

14.4 

i   7-23-35 

10 

CI 

42 

do.               1 

8.1 

:   7-23-35 

18 

CI 

43 

.  Till               1 

13.4 

7-23-35 

8 

CI 

44 

do.                i 

11.3 

7-23-35 

6 

CI 

45 

i    do.                      1 

i    11.1 

7-23-35 

10 

CI 

46 

;   do.               i 

1     9.9 

\       7-23-35 

7 

CI 

47 

;   do.               j 

j    11.4 

7-23-35 

5 

01 

48 

i   do.               1 

\           6.0 

7-23-35 

9 

CI 

50 

do. 

i    16.7 

7-23-35 

i     6 

CI 

51 

1   do.               i 

1    13.0 

7-23-35 

1     7 

Cl 

52 

i  Stratified  drift 

I    21.3 

7-23-35 

:        20 

77 


Records    of  vrells 


Altitude 

above  sea 

Well 

O^jwier 

level 

Type 

Depth 

Diameter  ■ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  ; 

CI 

53 

M.  Post 

40 

Dug 

21,6 

36 

CI 

54 

Jesse  Buell 

30 

do. 

16.4 

36 

Gl 

55 

.  Lucille  Kelsey 

50 

do. 

14,1 

18 

CI 

56 

:  W.  W.  Buell 

40 

do. 

23,4 

36    ; 

01 

57 

:  Mrs.  B.  Valentine 

40 

do. 

18.7 

36 

Gl 

58 

?ir3.  W.  Swan 

30 

do. 

16.2 

36 

CI 

59 

■  (}.    S«  Hull 

30 

do. 

17.3 

48 

CI 

60 

Margaret  Peters 

45 

do. 

10.3 

30 

Gl 

61 

:  Mrs.  Z.  Morgan 

50 

do. 

15.2 

30 

Gl 

62 

:  p.  Bloom 

20 

do. 

15.9 

40 

Gl 

63 

F.  H.  Soule  Estate 

15 

do. 

14.9 

36 

CI 

64 

A.  H.  Swain 

15 

do. 

10.0 

30 

Gl 

35 

A.  Miller 

20 

do. 

18.7 

18 

Gl 

66 

;  J.  King 

30 

do. 

15.0 

35 

Gl 

67 

■  A.  So  Terhune 

20 

Drilled 

84,0 

6 

Gl 

68 

:  G,  Leissner 

15 

Driven 

10.0 

1* 

Gl 

69 

Mrs.  r.  Wowerth 

15 

Dug 

14.0 

36 

31 

70 

J.  Havaran 

15 

do. 

12.7 

24 

Gl 

71 

J.  Bloom 

15 

do. 

13.1 

24 

Gl 

72 

■  E.  Pallunberg 

15 

do. 

11,0 

20 

01 

73 

'  L.  Gaylord 

15 

do. 

14,9 

36 

01 

74 

;  R.  Miegs 

20 

do. 

15.6 

30 

Gl 

76 

,  Eo  Antol 

20 

do. 

14.1 

36 

Gl 

77 

C.  Stevens 

25 

do. 

19.1 

20 
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1 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  : 
(parts 

per 

million) . 

Wei 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

CI 

53 

Stratified  drift 

19.4 

7-23-35 

7 

CI 

54 

do. 

13.1 

7-23-35 

7 

CI 

55 

Till 

11.2 

7-30-35 

8 

CI 

56 

Gneiss 

6.0 

17.3 

7-30-35 

9 

CI 

57 

do. 

9.0 

13.7 

7-30-35 

9 

CI 

58 

do. 

11.0 

11.6 

7-30-55 

9 

CI 

59 

do. 

2.0 

10.2 

7-30-35 

9 

CI 

60 

Till 

6.2 

7-24-35 

11 

CI 

61 

Gne  i  s  s 

12.5 

7-24-35 

8 

CI 

62 

Stratified  drift 

10.7 

7-18-35 

9 

CI 

63 

do. 

9.7 

7-18-35 

17 

CI 

64 

do. 

7.0 

7-12-35 

6 

CI 

65 

do. 

15.9 

7-12-35 

11 

CI 

66 

Till 

5.0 

7-12-35 

7 

CI 

67 

Granite 

25.0 

49.0 

7-12-35 

21 

CI 

68 

Stratified  drift 

6.0 

7-12-35 

6 

CI 

69 

do. 

9,1 

7-12-35 

17 

CI 

70 

do. 

10.4 

7-12-35 

11 

CI 

71 

do. 

7.9 

7-12-35 

9 

CI 

72 

Till 

6.0 

7-12-35 

6 

CI 

73 

Stratified  drift 

11.3 

7-12-35 

49 

CI 

74 

Till 

11.4 

7-12-35 

6 

CI 

76 

Granite 

10.0 

9.7 

7-30-35 

8 

CI 

77 

Stratified  drift 

17.7 

7-30-35 

13 

vr 


Records  of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

1       Ovmer 

above  sea 
level 
i   (feet) 

Type 

Depth 
(feet)  : 

Diameter  i 
(inches)  j 

CI   78 

;  Mrs,  M.  Smith 

:       30 

•   Dug 

19.3 

30      : 

CI   79 

:  S.  iw,  Gould 

30 

do. 

22.0 

30 

Gl   80 

;  D,  Vece 

30 

do. 

20.0 

36 

CI   81 

I  J.  Kelsey 

20 

do. 

[            19.5   1 

26 

CI   82 

;  A,  H.  Stevens 

20 

do. 

20.2 

28 

CI   83 

;  D,  A,  Fox  Ssbate 

20 

do. 

21.1 

30 

CI   84 

■  Mrs.  E.  M,  Payne 

20 

do. 

20.0 

36 

CI   85 

:  A.  Post 

20 

do. 

17.0 

36 

Gl   86 

;  Eleanor  Fletcher 

20 

do. 

18.4   1 

36 

CI   87 

i  Mrs.  A.  Xorner 

20 

do. 

21.0   I 

30    1 

CI   88 

!  G.  A.  Winter 

20 

do. 

10,9 

28 

CI   89 

'■  H,  Puedler 

20 

do. 

16,9   ; 

30    : 

CI   90 

H.  Puedler 

20 

do. 

18,8   ; 

36    1 

CI   91 

F.  Edmunds 

20 

do. 

15.7 

36    1 

CI   92 

F.  EdmiHids 

20 

do. 

17.1 

30 

CI   93 

G.  Beclcwith 

20 

do. 

13.6 

36    \ 

01   94 

F.  Buell 

20 

Driven 

13.0 

li 

CI   95 

G.  A.  Buell 

30 

Dug 

17.1    ; 

36 

01   96 

T,  '."hite 

40 

do. 

15.0 

24    1 

CI   97 

I-'.  Foerch 

20 

Driven 

16.0 

1*   : 

CI   98 

li.  Scheld 

20 

Dug 

13.3 

30 

01   09 

Couch 

40 

Drilled 

61.0   \ 

6    i 

01  100 

T.  D.  Flynn  Estate   : 

20 

Dug 

18,8   ; 

36    i 

CI  101 

H.  Stannard 

30 

do. 

17.8   i 

30    1 

in  tovm  of  Clinton,  Connecticut  -  Continued 
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Vfeter 

level      i 

Chloride  j 
(parts    1 

Depth 

Date 

Hell    j 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- ■ 

million) ; 

bedrock 

surface 

ment    \ 

(feet) 

(feet) 

CI  78  ; 

Till 

15.0 

16.1 

7-30-35 

9     1 

CI   79  ; 

Stratified  drift 

15.5 

7-30-35 

7 

CI   80  ; 

do. 

16.0 

7-30-35  \ 

9 

CI   81 

do. 

18.0 

7-30-35 

9 

CI   82   ; 

do. 

16.4 

7-30-35 

16 

CI  83 

do. 

13.4 

7-30-55 

15 

CI   84 

do. 

18.3 

7-30-35 

10 

CI   85 

do. 

11.0 

3-  1-35 

13 

CI   8G 

do. 

15.8 

8-  1-35 

25 

CI   87 

do. 

i    19.0 

8-  1-35 

11 

CI   88 

do. 

i    16.8 

■■       8-  1-35 

9 

CI   89 

do. 

1    14.6 

8-  1-35 

31 

CI  90 

do. 

1    16.3 

8-  1-35 

13 

CI  91 

do. 

j    13.2 

8-  1-35 

19 

CI   92 

do. 

1    13.7 

8-  1-35 

9 

CI   93 

do. 

1    12.1 

8-  7-35 

13 

CI   94 

do. 

1     8.0 

7-24-35 

7 

CI   95 

Till 

j    11.7 

7-24-35 

95 

CI   96 

do. 

1    11.4 

7-24-35 

38 

CI   97 

Stratified  drift 

1     7.0 

7-24-35 

5 

CI   98 

do. 

j    10.6 

7-24-35 

13 

CI   99 

Granite 

i    6.0 

j    20.0 

7-24-35 

9 

CI  100 

Stratified  drift 

1    15.3 

7-24-35 

11 

Cl  101 

do. 

1    14.4 

7-24-35 

31 

Records  of  wells 


W3 

11 

no 

e 

01 

102 

CI 

103 

C-1 

104 

CI 

105 

CI 

106 

CI 

107 

CI 

103 

CI 

109 

01 

110 

01 

111 

01 

112 

01 

113 

01 

114 

01 

115 

01 

116 

CI 

117 

CI 

118 

01. 

119 

01 

120 

CI 

121 

01 

122 

r'1 

123 

01 

124 

CI 

125 

Oii.iier 


Altitude 
abo\,'-G  sea 
level 
(feet) 


Mrs,  E.  A.  Buell 
Mary  Swan 
L.  Merril] s 
Bertha  Kelsey 
Ruth  'Jrinnell 


S.  To  Wrisht, 

Adrii  n  i  G  t  r  at  o  r 
■'«.  F.  Hull 


Henrietta  Spencer 
;  Gertrude  Peck 
:  Henry  Spencer 

Mrs.  Ho  I.Ian  son 

Stanton  House 

Con.'^rogational  Church 

Krs.  K.  Mo  Kelsey 

C,  Evarts 

Addle  A.  Smith 

Addie  A,  Smith 

Addio  A,  Sv.aith 

0.  A.  Polton 

Sarah  Bradley  Satate 

0.  B,  Hull 

■■"o  Ao  Strickland 

Hannu  &  liose   Lyt.ich 

Ao  Ko  Ii'doeis 


10 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
15 


15 
20 
20 
20 
20 
15 
15 


Due 


do. 
do, 
dOo 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
dOo 
do. 
do. 
do. 


13.4 
9o2 

llol 

13.7 
15.0 
15.4 
14.9 
16.2 
16.0 
15.9 
14.9 
17.5 
17.8 
14ol 
12.0 
8.8 
7.5 

19.1 
19.9 
10.0 
19.5 
14.7 
14.7 


30 
36 
30 
36 
30 
36 
30 
36 
36 
36 
30 
36 
36 
36 
36 
30 
30 

36 
36 
36 
33 
44 
36 


82 


Yfell 


no. 


Source 
formation 


CI  102 

;  Stratified  drift 

CI  103 

do. 

CI  104 

do. 

CI  105 

do. 

CI  106 

do. 

CI  107 

do. 

CI  108 

do. 

CI  109 

do. 

CI  110 

i   do. 

CI  111 

do. 

CI  112 

do. 

CI  113 

do. 

CI  114 

;   do. 

CI  115 

;   do. 

CI  116 

do. 

CI  117 

do. 

CI  118 

do. 

CI  119 

do. 

CI  120 

i   do. 

CI  121 

do. 

CI  122 

do. 

CI  123 

do. 

CI  124 

do. 

CI  125 

do. 

,  Coraiecticu-t 

:  -  Continued 

Yifator 

level 

Chloride  i 
(part? 

Depth 

Date 

i   Depth 

below 

of 

per 

to 

land 

measure- 

million); 

bedrock 

surface 

ment 

(feot) 

(feet) 

10.7 

8-  3-35 

12 

4.3 

8-  7-35 

10 

8.2 

8-  7-35 

32     ■ 

10.1 

8-  7-35 

13    ^ 

9.5 

8-  7-35 

6 

13.  G 

8-  7-35 

23 

12.8 

8-  7-35 

6 

12.2 

3-  1-35 

7 

13.8 

8-  1-35 

17 

13.5 

8-  1-35 

17 

13.6 

8-  8-35 

13 

15.3 

7-31-35 

6 

14.4 

7-31-35 

12 

1   13.0 

10.6 

7-31-35 

13 

1    9.0 

8.0 

7-31-35 

5.3 

8-  7-35 

15 

5.2 

8-  7-35 

10 
7 

13.1 

7-30-35 

15 

17.9 

7-30-35 

11 

6.0 

8-  7-35 

7 

16.8 

8-  8-35 

19 

11.6 

7-29-35 

13 

9.9 

7-29-35 

11     1 

83 


Records  of  vrells 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


15 

Dug 

15 

do. 

15 

do. 

20 

Driven 

15 

:  Dug 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

5 

Drilled 

15 

do. 

5 

Dug 

10 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

doo 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

10 

Driven 

16.7 
18.6 
18.0 
17.0 
19.4 
10.1 
14.0 
16.3 
17.6 
13.8 
13.5 
14.1 
15.8 
40.0 
56.0 
8.9 
11.9 
18.0 
17.4 
11.9 
17.5 
17.6 
19.6 
18.0 


36 
36 
36 

li 
30 
36 
36 
24 
28 
36 
36 
36 
36 

6 

6 
36 
36 
30 
36 
24 
30 
30 
36 


li 
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\Tell 
no. 


Source 
formation 


CI  126 

;  Stratified  drift 

CI  127 

do. 

CI  128 

do. 

CI  130 

do. 

CI  131 

do. 

CI  132 

do. 

CI  133 

do. 

CI  134 

do. 

CI  135 

do. 

CI  136 

do. 

CI  137 

do. 

CI  138 

do. 

CI  139 

do. 

CI  140  i  Granite 

CI  141  :   do. 

CI  142  ;  Stratified  drift 

CI  143     do. 

CI  144  ■   do. 

CI  145  ■   do. 

CI  146  :   do. 

CI  147  :   do. 

CI  148  ;   do. 

CI  149  ;   do. 

CI  150  ;   do. 


Vi'ater 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


14.0 

13.8 

8.0 

3.0 


*;- pth 

land 

surface 

(feet) 


level 

Date 

of 
measure- 
ment 


13.0 

14.7 

12,0 

12,0 

16.9 

13.3 

12.4 

11.7 

12.1 

9,3 

7.G 

6.5 

9.4 

8.0 

12.0 

6.7 

9.0 

14.0 

11.9 

9.1 

15.0 

14.3 

1040 

13.0 


7-2'3-35 
7-29-35 

7-26-35 
7-26-35 
7-29-35 
7-25-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-25-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-26-35 
7-29-35 
7-29-35 
7-29-35 
7-29-35 
7-31-35 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


15 

13 

7 

12 

12 

13 

6 

5 

6 

5 

9 

13 

9 

13 

30 

16 

8 

9 

15 

7 

7 

7 

15 

15 


'4 
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Record:!   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
nOo 

O'mer 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter \ 
(inches)  j 

'Jl  151 

Lrs.  E,  Kurd 

15 

Dug 

16.3 

36 

Gl  152 

F,  Darrow 

15 

doo 

15.8 

36 

J I  153 

I«  K.  Parmallee 

15 

do. 

15.0 

24 

CI  154 

C.  B,  Hull 

15 

do» 

14,3 

30 

01  155 

Laura  ■'.  Smith 

5 

do. 

7.0 

24 

CI  156 

Catherine  Buell 

5 

do. 

4.3 

30 

CI  157 

:  H.  ivierrills 

15 

do. 

11.5 

36 

CI  158 

'■  Mrs.  H.  Heser 

15 

do. 

16.6 

30 

Gl  159 

W.  I.ano 

15 

do. 

17.7 

30 

Gl  160 

W.  iMerrilis 

15 

do. 

18.2 

36 

CI  161 

•  Mr 3,  ;ii,  I.iermn 

15 

do. 

16.4 

30 

CI  162 

tirs.  E.  Watrous 

15 

do. 

16.1 

24 

CI  163 

J.  L„  Fisk 

2 

do. 

6.1 

30 

CI  164 

Mrs.  L.  Oaks 

15 

do. 

■  15.7 

36 

CI  165 

Mrs,  Ho  J.  Mackerlain 

20 

do. 

15.4 

36 

01  16G 

J.  Nev^son 

15 

do. 

26.1 

30 

CI  167 

11.  St  ought  on 

20 

do. 

24.8 

30 

jl  168 

^  C.  Wilcox 

25 

do. 

20.0 

30 

01  169 

Z,  S.  V\follm.an 

15 

do. 

17.3 

24 

CI  170 

Z.  S.  'A'ellman 

15 

do. 

17.4 

30 

CI  171 

D.  Peck 

15 

do. 

15.8 

30 

CI  172 

iirs,  G.  F.  Root 

10 

do. 

12.8 

SO 

CI  173 

C.  Hurd 

10 

do. 

12.7 

36 

Gl  174 

Bertie  Stevens 

10 

do. 

16.7 

36 

8€ 


in  toYir.   of  Clinton 

Connecticut  -  Continued 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

ITater 

level 

Chloride  ; 

well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
neasure- 
nent 

(parts 

per      I 
nillion) \ 

CI  151 

otr-itified  drift 

11.1 

7- 

■31-55 

17     \ 

CI  152 

do. 

12.5 

7- 

•31-35 

11    ; 

Ci  153 

do. 

11.7 

8- 

■  8-35 

17 

CI  15'1 

do. 

11.5 

7- 

•31-35 

11     i 

01  155 

do. 

4.0 

7- 

31-35 

17 

CI  153 

do. 

2.6 

7- 

31-35 

7 

CI  157 

do. 

10.9 

7- 

31-35 

12 

CI  158 

do. 

13.4 

7- 

31-55 

10 

CI  153 

do. 

14.6 

7- 

51-35 

15 

CI  160 

do. 

13.2 

15.1 

7- 

31-35 

21 

CI  161 

do . 

13.4 

7- 

31-35 

17 

CI  162 

do. 

10.9 

7- 

31-35 

11 

CI  163 

do. 

2.5 

7- 

31-35 

19 

CI  164 

do. 

14.0 

8- 

1-35 

10        : 

CI  165 

do. 

13.6 

8- 

1-55 

15 

CI  166 

do. 

19.9 

8- 

7-35 

9 

CI  167 

do. 

22 .5 

8- 

1-35 

31 

CI  163 

do. 

15.0 

8- 

1-35 

;       34 

CI  169 

do. 

15.2 

8- 

7-35 

78 

CI  170 

do. 

16.0 

8- 

7-35 

9 

CI  171 

do. 

14.  u 

8- 

7-35 

13 

CI  172 

do. 

11.5 

8- 

7-35 

12 

CI  173 

do. 

11.0 

8- 

7-35 

17 

CI  17': 

do. 

14.5 

8- 

8-35 

11 
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Records   of  wells 


i   Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter  \ 

no. 

1    (feet) 

(feet) 

(inches)  : 

i 

CI  175 

S,  D.  Brainerd 

20 

Dug 

21.0 

18 

Gl  176 

krs,  L.  M.  Hubbard 

20 

do« 

20.0 

18 

Gl  177 

S.  G.  Redfield 

5 

Driven 

10.0 

1* 

Gl  178 

W.  Heldman 

10 

Dug 

10.6 

30 

Gl  179 

Emma  Wiesse 

10 

Driven 

12.0 

2 

CI  180 

J,  Lyons 

15 

do. 

21.0 

1* 

Gl  181 

G.  E.  Trask 

15 

do. 

9.5 

1* 

Gl  182 

R,  W.  Rosd 

15 

do. 

20,0 

4 

Gl  185 

J,  M.  Mori arty 

15 

do. 

22.0 

li 

Gl  184 

J.  Lettieri 

20 

Dug 

14.0 

36 

Gl  185 

J.  Galipare 

20 

do. 

14.8 

30    1 

CI  18G 

P.  D'Ainbrosio 

20 

do. 

20.0 

36    1 

CI  187 

Sarah  Muldoon 

20 

do. 

11.5 

36    1 

Gl  188 

G.  Watrous 

20 

do. 

22.0 

18    1 

CI  189 

W.  Libby 

21 

do. 

19.1 

36    i 

88 


in  to-vm  of  Clinton, 

Connecticui 

;  -  Continued 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Vfetor 

leve 

1 

te 
f 

a su re- 
nt 

Chloride 

-.Tell 
no. 

Depth 
beloT.'- 
land     i 
surface 
(feet) 

"  Da 

0 

me 
me 

(parts 
per      ; 
million) ; 

CI  175 

Stratified  drift 

19.0 

3- 

8-35 

18     i 

CI  176 

do. 

18.0 

8- 

8-35 

21 

CI  177 

do. 

5.0 

8- 

8-35 

20 

CI  178 

do. 

7.3 

8- 

9-35 

12     1 

CI  179 

do. 

3.0 

8- 

8-35 

24     : 

CI  130 

do. 

11.0 

8- 

9-35 

7     i 

CI  181 

do. 

5.5    ; 

8- 

9-35 

17 

CI  182 

do. 

10.0 

8- 

9-35 

30 

CI  18o 

do. 

7     1 

CI  184 

do- 

12.0 

8- 

8-35 

7     i 

CI  185 

do. 

12.7 

8- 

8-35 

7     1 

CI  186 

do. 

16.0 

8- 

8-35 

7     ! 

CI  187 

do. 

9.1    ; 

8- 

8-35 

6     1 

CI  188 

do. 

20.0 

8- 

9-35 

15     ; 

CI  189 

do. 

16.0 

8- 

14-35 

61    i 

39 


Rocords  of  springs 


Al-citude 
abovG  sea 

i                     ; 

oorin,-'; 

Oivner 

level 

i    Topographic 

i      Source 

no. 

(feet) 

1     situation 

formation 

Gl   IG 

G,  Carter 

160 

^Valley 

;Till  ■          i 

Gl   21 

Susan  &  Marisin  Schwcr 

140 

;  Slope 

'Gneiss           ^ 

Gl   25 

C,  Thompson 

60 

do. 

do* 

Gl   49 

I«  Garelik 

40 

do. 

■Till 

CI  75 

T'i,  Tower 

25 

do. 

do. 

CI  129 

E,  i\Fo7irotno 

15 

do. 

^Stratified  drift 

90 


in  tovm   of  Clinton,   Conaccticut 


Yield 
(gallons 

Chloride  \ 
(parts    ; 

Spring 
no. 

:           Improvsmcnts 

Fluctuation 
(a) 

a 

minute ) 

(b) 

per 
million)  : 

01   16 

;  Masonry  basin,  piped  to  house ^ 
\   gasoline  pump 

None 

3 

13 

CI  21 

i  Excavated  pit,  8x10  foot 

Groat 

7 

CI  2o 

'■   Goncrote  catchment,  10  inches 
'\   in  diameter  at  house,  gravity 
:  flow  pipe  lino 

1 

4 

y'l        49 

;  Concrete  til j  casing,  electric 

1.5 

6      i 

01  7;i 

:  Masonry  pit 

Slight 

1 

7    1 

Gl  129 

■  Concrete  tilo  casing 

13 

(a)   pLoported      (ta)   Estimated 
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CI   4.   T.  Peters,  abandoned  dug  well,  on  Conn.  Rt.  ii=Gl,   Clinton. 
Diameter  24  inches,  depth  7.1  feet.  Measuring  point  is  a  paint 
mark  southeast  aide  of  well,  top  of  curb  0.5  foot  above  the  land 
surface.   The  Virator-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Walter  level  in  feet  belov;-  measuring  point 


Date 

Vfeter  level 

Date 

ViTater  level 

Date 

VJater  level 

1£ 

35 

.    1936 

1937 

Aug. 

9 

5.17 

;   May  25 

5.22 

Mar.   3 

4.50 

16 

5.95 

June   1 

5.31 

■       10 

4.30 

23 

6.15 

\                    8 

5.42 

i       17 

4.35 

30 

5.92 

15 

5.07 

1       23 

4.25 

Sept 

.  6 

4.79 

22 

4.72 

i  .      30 

4.30 

13 

5.35 

29 

4.98 

Apr.  10 

4.20 

20 

5.57 

July   6 

5.31 

i       17 

4.00 

27 

5.75 

'                 13 

5.42 

i       24 

4.20 

Oct. 

4 

5.35 

20 

5.49 

May   1 

4.05 

11 

5.85 

27 

5.50 

:        8 

4.85 

18 

5.70 

•  Aug .   3 

5.65 

:      15 

4.70 

25 

5.55 

10 

5.80 

21 

4.60 

Nov. 

1 

5.49 

17 

6.10 

28 

4.50 

8 

5.39 

24 

6.35 

June  4 

4.60 

16 

5.44 

31 

5.90 

10 

4.50 

22 

5.38 

Sept.  8 

6.10 

18 

5.15 

29 

4.60 

14 

5.80 

22 

4.50 

Dec . 

5 

5.21 

21 

4.30 

26 

4.70 

16 

5.12 

28 

5.41 

July  3 

4.90 

23 

5.27 

Oct.   5 

4.77 

3 

4.40 

30 

5.27 

12 

5.20 

16 

4.50 

1936 

19 

4.05 

23 

4.50 

Jan. 

6 

4.68 

26 

4.64 

30 

4.40 

13 

3.83 

hov.   2 

4.90 

Aug.   6 

6.70 

20 

4.43 

9 

4.77 

12 

6.80 

27 

4.43 

16 

4. 93 

19 

4.93 

Feb. 

10 

4.43 

23 

5.08 

27 

4.40 

18 

4.37 

30 

5.04 

Sept.  1 

4.34 

24 

4.37 

Dec.   7 

4.27 

3 

4.52 

Mar . 

2 

4.37 

14 

4.00 

10 

4.65 

9 

4.37 

19 

3.45 

17 

4.40 

16 

4.35 

29 

4.70 

23 

4.63 

23 

4.03 

1937 

Oct.   1 

4.60 

30 

4.47 

Jan.   6 

4.05 

8 

4.49 

Apr. 

S 

4.34 

13 

3.50 

15 

4.49 

13 

4.52 

20 

4.20      : 

21 

3.79 

20 

4.73 

27 

3,40 

Kov.   4 

4.00 

27 

4.89      \ 

Feb.   2 

4.45 

18 

3.64 

May 

4 

5.07      1 

10 

4.40      1 

Dec.   2 

3.54 

11 

5.12      i 

17 

4.70 

19 

3.78 

18 

5.00      ■ 

24 

4.60      1 

30 

3.93 

CI  126.   J.  Tooley,  abandoned  dug  v/ell,  on  Pearl  St.,  Clinton. 
Diameter  36  inches,  depth  16.7  feet.  Measuring  point  is  a  paint  mark 
at  notch  in  center  of  cover  2.5  feet  above  the  land  surface.   The 
water-bearing  formation  is  strritified  drift. 
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YiTater  level  in  feet  below  measurinr^  point  in  vrell  CI  12C-Continued 


Date 

Jater  level 

Date 

'.Tater  level 

Date 

./ater  level 

19 

35 

1936 

1937 

Aug. 

9 

16.40 

laay  25 

15.27 

liiar .   5 

14.20 

16 

16.50 

June   1 

15.47 

10 

14.70 

23 

16.53 

8 

15.75 

17 

14.50 

30 

16.65 

15 

15.47 

23 

14.40 

Sept 

.  6 

16.63 

22 

15.70 

30 

14.30 

13 

16.63 

29 

15.77 

Apr.  10 

14.50 

20 

16.75 

July   6 

15.88 

17 

14.70 

27 

18.04 

13 

18.07 

24 

14.70 

Oct. 

4 

16.91 

20 

16.15 

May   1 

14.50 

11 

17.00 

27 

16.18 

8 

14.70 

18 

17.08 

Aug .   3 

16.26 

15 

14.75 

25 

17.15 

10 

16.40 

21 

14.70 

I'lov . 

1 

17.22 

17 

16.47 

28 

15.05 

8 

17.28 

24 

16.80 

June  4 

15.20 

16 

17.40 

31 

16.73 

10 

15.30 

22 

17.43 

Sopt.  8 

16.82 

18 

15.50 

29 

17.41 

14 

16.92 

22 

15.40 

Dec. 

5 

17.45 

21 

13.72 

26 

15.50 

16 

17.46 

28 

16 .  84 

July  3 

15.60 

23 

17.51 

Oct.   5 

16.78 

8 

15.85  " 

30 

17.55 

12 

16.73 

16 

16.05 

1936 

19 

16.40 

23 

16.10 

Jan. 

6 

17.25 

26 

16.25 

30 

16.20 

13 

17.01 

Eov.   2 

16.23 

Aug.   6 

16.30 

20 

16.61 

9 

18.30 

12 

16.40 

27 

16.59 

IG 

16.37 

19 

16.30 

Fob. 

10 

16.53 

23 

16.66 

27 

16.40 

18 

16.35 

30 

16 .  80 

•  Sept.  1 

16.40 

24 

16.32 

Dec.   7 

16.50 

i        3 

16.50 

Mar. 

2 

15.92 

14 

16.03 

i       10 

15.63 

9 

15.70 

19 

15.72 

17 

16.69 

16 

15.52 

29 

14.90 

!       23 

16.76 

23 

15.16 

1937 

■■     Oct.   1 

16.85 

30 

14.87 

Jan.   6 

14.50 

1        8 

16.94 

Apr. 

6 

14.77 

;       13 

15.10 

15 

17.00 

13 

14.57 

1       20 

15.60 

i       21 

16.95 

20 

11.47 

^       27 

17.10 

Nov.  4 

16.01 

27 

14.73 

;  Feb .   2 

16.30 

1       18 

16.59 

IJay 

4 

14.82 

i       10 

16.70 

:  Dec.   2 

15.55 

11 

14.97 

i       17 

16.40 

19 

15.42 

18 

15.12 

\                24 

15.40 

30 

15.59 

CI  162.  L'lrs.  E.  Watrous,  abandoned  dug  •'.veil,  on  Commerce  St., 
Clinton.  Diameter  24  inches,  depth  IG.l  feet.  Measuring  point 
is  a  paint  mark  on  south  side,  top  of  concrete  tile  2.0  feet  above 
the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 
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W,i 

ter 

level  in  feet 

below 

meat 

urinp;  point  in  ire  11  CI  162 

-Continued 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date    YiTr 

ter  level 

19 

35 

19 

36 

1937 

Aug. 

9 

13.01 

May 

25 

11.70 

Mar.  3 

10.50 

16 

13.10 

June 

1 

11.93 

10 

11.00 

23 

13.25 

8 

12.17 

17 

10.65 

30 

13.29 

15 

11.95 

23 

10.60 

Sept 

.  G 

13.20 

22 

12.00 

30 

10.50 

13 

13.21 

29 

12.25 

Apr.  10 

10.65 

20 

13.30 

July 

6 

12.42 

17 

10.85 

27 

13.41 

13 

12.67 

24 

11.15 

Oct. 

4 

13.51 

20 

12.57 

May   1 

11.05 

11 

13.58 

27 

12.70 

8 

11.15 

18 

13.63 

Aur, . 

3 

12.87 

15 

11.00 

25 

15.67 

10 

12.95 

21 

11.25 

llov. 

1 

13.72 

17 

13.22 

2G 

11.60 

8 

13.76 

24 

13.20 

June  4 

11.70 

16 

13.87 

31 

13.31 

10 

11.75 

22 

13.87 

Sept 

.  8 

13.42 

18 

12.05 

29 

13.80 

14 

13.51 

22 

11.90 

Dec. 

5 

13.71 

21 

13.25 

26 

12.00 

16 

13.70 

28 

13.35 

Ju  .Ly  3 

12.10 

23 

13.76 

Oct. 

5 

15.18 

8 

12.35 

30 

13.90 

12 

13.20 

16 

12.60 

1936 

19 

13.00 

23 

12.50 

Jan. 

6 

13.58 

26 

12.50 

30 

12.55 

13 

13 .42 

Nov. 

2 

12.60 

Aug.   6 

12.95 

20 

12.96 

9 

12.70 

12 

13.00 

27 

12.91 

16 

12.80 

19 

13.20 

Fob. 

10 

12.93 

23 

12.95 

27 

13.10 

18 

12.79 

30 

13.10 

Sept.  1 

12.98 

24 

12.77 

Dec. 

7 

12.60 

12.04 

Ivlar. 

2 

12.50 

14 

12.15 

10 

13.20 

9 

12.18 

19 

11.30 

17 

13.20 

16 

11.74 

29 

11.20 

23 

13.30 

23 

11.05 

1937 

Oct.   1 

13.39 

30 

10 .  94 

Jan. 

6 

11.50 

8 

13.43 

Apr. 

8 

10.86 

15 

11.70 

15 

13.50 

13 

10.69 

20 

12.20 

21 

13.44 

20 

10.80 

27 

10.50 

Nov.  4 

13.20 

27 

11.02 

Feb. 

2 

9.30 

18 

12.89 

May 

4 

11.22 

10 

9.70 

Dec.   2 

11.81 

11 

11.37 

17 

9.20 

19 

11.12 

18 

11.57 

24 

10.80 

30 

11.96 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


'J.S 


1 

2 
3 

Es  4 
Es  5 
Es  6 
Es  7 
Es   8 


Es 
Es 
Ea 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 


9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
IS 
17 
18 
20 

22 
23 
24 
25 


Ro  Dimolow 
W.  Suda 
E.  Palau 
C.  Anholt 
E,  Bome 
Hattie  Hall 
G.  Krawafferd 
Mrs.  C,  Brovm 
W.  Walden 
C.  W.  Ruttm 
P.  Hunt 
P„  Olson 

C,  Pond e low 
E,  B,  Dolph 
Jo  Larsen 

E.  Chapman 
G,  Barlett 
A.  Tucker 

Mrs.  E.  E.  Holcomb 
A.  Looby 
A.  Belle 

F.  Erickson 

D,  ViT,  Spensor 
iJYright 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


100 
18 
50 
35 
40 
200 
200 
200 
100 
40 
15 
15 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
80 
75 
50 
15 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Dug 


do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 


18.1 
18.0 
15.9 
23.1 
17.3 
14,0 
13.0 

9.8 

30.0 

14,8 

17,3 

8.9 

28,9 
12,6 
21.0 
12.0 
21.3 
16.5 
20.0 
14.4 

8.5 


30 
36 
28 
28 
38 
30 
30 

36 
36 
36 
36 
36 

30 
30 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
30 
30 


96 


in  toTCi  of  Esr.ex,   Connecticut. 


V/ate  r 

level 

Chloride 
(parts    : 

Depth 

Date 

y/eii 

Source 

;   Dopth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- • 

million) 

bedrock  ; 

surface 

nent 

(feet) 

(feet) 

Eg 
Es 
En 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 


1 
2 


Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
2S 

2-: 

25 


Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 

do. 
Till 

do. 

do. 

do. 
Stratified  drift 

do . 

do . 

do. 

do. 

doo 

do. 

do. 

do . 

do. 

do. 
Till 
Strr.tified  drift 

do. 

do . 


11.2 

5-12-36 

11.0 

5-12-36 

4.7 

5-12-36 

16.7 

5-12-36 

11.4 

5-12-36 

7.0 

2-12-36 

4.0 

5-12-56 

0.6 

5-12-36 

11.6 

13.5 

4.9 

21.0 
9.5 
17.0 
8.9 
12. Q 
10.8 
12.0 
12.3 

5.7 


6-10-36 
6-  9-36 
6-10-36 

6-10-36 
5-13-56 
5-13-36 
5-13-36 
5-13-36 
5-13-36 
5-13-36 
5-16-36 

6-  9-36 


3 
7 
4 
4 
5 
6 
5 
6 
6 
20 
6 
10 
11 
8 
6 


5 
6 
7 
6 

10 

17 

9 


\ 


\ 
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Records   of  wells 


Well 
no. 


Oi'mer 


Ea 
Eq 
Es 
En 
Es 
Es 
Eg 
Es 
Es 
Es 
Es 
Eg 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 


h;c 


Es 


-^JS 


2G  Wright 

27  W,  mioox 

28  G.  Ilaylor 

29  W.  Carter 

30  A.  Olson 

31  F.  Babcock 

32  W.  E,  Doano 

33  E.  W.  Doane 

34  J.  E.  Doane 

35  T.  Pastiglione 

36  EssQx  Savings  Bank 

37  F.  Urban 

38  lu    Comstock  Jr. 

39  :C.  A.  Pratt 

40  E.  Gates  Sr. 

41  E.  Gates  Sr. 

42  Pratt 

43  F.  Hall 

44  G.  Amedon 

45  IV.  Bovfer 

46  W,  Bovrer 

47  Jo  Garrity 

48  J,  Jacobs 

49  Guzner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


10 

;  Dug 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

20 

do. 

20 

do. 

20 

do. 

20 

do. 

20 

do. 

20 

do. 

20 

do. 

10 

do. 

30 

do. 

15 

do. 

10 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

10 

do. 

10 

do. 

7 

do. 

10 

do. 

30 

doo 

30 

do. 

Depth 
(feet) 


12.8 
20.0 
11.7 
13.7 
15.6 
12.4 
13.5 
13,6 
17.0 
14.0 
16,0 

9.5 
17.8 
14,4 

6.0 
13.6 
14.1 
11.6 
13.5 

9.5 
12,0 
12.0 


Diameter 
(inches ) 


30 
36 
30 
30 
30 
24 
30 
30 
30 
30 
36 
30 
30 
30 
30 
24 
36 
24 
30 
60 
24 
36 
30 


in  tovm  of  Essux,  Connecticut  -  Continued 


no. 


Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 
Es 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


T/Vater 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


level 
Date 


of 

measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


26  . 

Stratified  drift    i           \ 

5.5 

6-  9-36 

7 

27 

do.              1           ; 

8.9 

6-  9-36  : 

16 

23 

do.                        i 

12.0 

6-  9-36  ' 

24 

29 

do.               i 

5.8 

6-  9-36  - 

3 

30 

do .               '■■                           '■ 

7.7 

6-  9-36  i 

5 

31 

do.              ;           ; 

8.9 

6-  9-36 

5 

32 

do.                       1                 ; 

7.4 

5-15-36 

3 

33   : 

do. 

5.9 

5-15-36 

10 

34 

do.              ; 

5.9 

5-15-35 

4 

35 

do.               i 

7.1 

5-15-36 

8 

56      '■ 

do.               i 

7.0 

5-15-36 

5 

37 

do.               i 

9.9 

5-15-36 

11 

38 

do.               i    9.5 

4.1 

6-16-36 

9 

3J 

Till                \ 

13.6 

6-16-36 

8 

40   ' 

Strrtified  drift 

8.8 

6-16-36 

4 

41 

do.               [ 

2.9 

6-;6-36 

3 

42 

do.                ; 

10.7 

6-16-36 

23 

43 

do. 

1     7.2 

6-16-36 

4 

44 

do.               ' 

;    4.1 

6-16-36 

5 

45 

do. 

\           8.5 

6-10-36 

5 

46 

do.                ; 

;    6.1 

6-10-36 

6 

47 

do.                1 

i     7.4 

6-10-36 

6 

48 

Till                ; 

:     6.0 

5-28-36 

6 

49 

do.               i 

5 

Records  of  wolls 


Altitude 
above  sea 

Well 

Oi'vncr 

level 

Type 

Depth 

Diajneter  ■ 

noo 

(feet) 

(feet) 

(inches) 

Es  50 

A, 

Pinta 

100 

Dug 

20.1 

18 

E3  51 

iM. 

looker 

100 

doo 

20 

Ss  52 

c. 

Samesom 

100 

do.    \ 

15.2 

24 

Es   53 

( Uni;novm ) 

20 

do. 

30 

Eo   54 

F. 

Lovri.  s 

20 

do. 

13.7 

30 

Es   55 

E, 

Lohse 

20 

do. 

14.3 

Es   56 

J. 

Ro  Holmgren 

20 

do. 

14.4 

30 

Es  57 

Go 

Ho  Gear 

20 

do. 

11.6 

30 

Es   58 

Le 

Ltep 

60 

doo 

20.9 

24 

Es   59 

To 

Hartung 

20 

do. 

27.0 

84 

Es   60 

A. 

W.  Fleet 

40 

do. 

14.3 

30 

Es   61 

Ao 

F,  Holmgren 

40 

dOo 

15.5 

30 

Es   62 

-4.0 

V','o  Buslmell 

40 

do. 

18.6 

30 

Es   63 

F. 

Scividstrom 

30 

dOo      i 

25.0 

30 

Es   64 

T. 

Piretti 

270 

doo    i 

22.8 

30 

Es   65 

G. 

Clark 

270 

do,    : 

15.0 

Es   66 

I\'irs.  iVnnie  Clark 

270 

do. 

17.7 

30 

Es  67 

c. 

S,  Johnson 

265 

do.    i 

16.5 

Es   68 

Fo 

Krisnair 

260 

do. 

Es   39 

L. 

llorris 

200 

do.    ; 

19.6 

30 

Es   70 

Eo 

IWo  Post 

130 

do. 

30    1 

Es   71 

F. 

Schrra.rz 

170 

do. 

23.3 

30 

Ss   72 

E. 

Sterling         : 

120 

do. 

IS.O 

30    \ 

Es   73 

G. 

Larson 

120 

do. 

22.0 

30 

100 


in  tovm  of  Essex,  Connecticut  -  Continued 


Y/ater   level 


Tie  11 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Es 

CO 

Till               i 

Es 

51 

do.            ; 

Es 

52 

:     do.                         i 

Es 

53 

stratified  drift 

Es 

54 

do.              j 

Es 

55 

;   do.              ; 

Es 

56 

do.               ; 

Es 

57 

do.                   ; 

Es 

58 

do..              ^ 

Es 

59 

do .               : 

Eg 

60 

do.               i 

Es 

61 

do.               : 

Es 

62 

do.                                     ; 

Es 

63 

do.             : 

Es 

64 

Till                     i 

Es 

65 

do .               ] 

Es 

56 

do .               ! 

Es 

67 

do.               \ 

Es 

68 

;   do. 

Es 

69 

do. 

Es 

70 

do. 

Es 

71 

do. 

Es 

72 

Stratified  drift 

Es 

73 

Till 

15.1 

9.5 

8.7 

10.4 

8.3 

6.7 

15.8 

16.0 

6.7 

8.6 

15.1 

20.6 

9.8 

8.5 
11.0 

7.5 

11,6 

10.0 
11.5 


5-19-36 

31 

8 

5-19-36 

5 

41 

5-15-36 

9 

5-15-36 

6 

5-15-56 

7 

5-15-36 

12 

5-15-36 

16 

5-15-36 

5 

5-19-36 

17 

5-19-36 

4 

5-19-36 

5 

5-19-36 

8 

5-28-36 

8 

17 

5-28-36 

9 

5-28-36 

7 

15 

5-28-36 

7 

12 

5-28-36 

13 

5-29-36 

4 

5-29-36  : 

8 
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Records   of  vrells 


Well 


Oiimer 


no, 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feot) 


Diameter 
(inches) 


:  74  : Co  Zuppe 

Zz  75  Mroo  H.  Stickney 

Bg  76  i  R.  Carter 

Ea  77  ' A.  Hopper 

Es  78  itirs.  Do  Doano 

Es  79  ;0o  Lynn 

i 

Es  00  ^R«  Leitgib 

Es  31  Jlrs.  A.  Do'ine 


250 

260 

240 

240 

30 

20 

25 


Dug 


do. 
doo 
do, 
doo 
do. 
do. 
do. 


19.4 

14.6 
16.0 
19.0 
16,6 
8.5 
20.€ 


24 

36 
30 
30 
36 

36 
37 


in  tovm  of  Esscr.,    Connecticut  -  Continued 
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Yifater 

level 

Chloride 
(parts    ; 

Depth 

Date 

Well 

i       Source 

Depth 

belovr 

of 

per     i 

no. 

i      formation 

to 

bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million) ; 

Es 

74 

:  Till 

12.4 

5-2  9-36 

7 

Es 

75 

do. 

6 

Es 

76 

do. 

6.9 

5-29-36 

7 

Ss 

77 

•   do. 

8.0 

5-29-36 

12 

Es 

78 

:  Stratified  drift 

11.9 

2-23-37 

Es 

79 

do. 

7.4 

3-11-37 

Es 

80 

:     do  . 
1 

2.5 

3-18-37 

Es 

81 

1    , 

do. 

16.5 

10-  5-37 

105 


Records   of   springs 


Spring 
no. 

Altitude 
above  sea 
Owner           level 
(feet) 

Topographic 
situation 

Source 
formation 

Es  19 

Pout                   30 

Hillside 

Stratified  drift 

104 


in  tovv-n  of  Essux,    Connecticut 


burmg 
no. 


ImDrovoments 


Es  19  ;C3ment  spring  houae 


Yield 
(;;^allons 

a 
minute ) 


Chlorido 
(parts 

per 

million) 
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Es  40.  E.  Gates  Sr.,  abandoned  dug  well,  Saybrook  Rd.,  Essex. 
Diameter  30  inches,  depth  14.4  feet.  Measuring  point  was   a  red  paint 
mark  top  of  curb  at  the  land  surface.  Tj'ell  filled  in  May  ?,7,  1957. 

YiTater  level  in  feet  belov/  measuring  point 


Date 

Water   level 

Date          Wat 

or   level 

Date 

VJater   level 

1936 

1936 

1937 

Aug.      3 

8.60 

Nov.    10 

3.90 

Feb. 

10 

7.25 

11 

9.05 

17 

3.60 

16 

7.30 

13 

9.10 

24 

8.70 

25 

8.00 

25 

9.35 

Dec.      1 

0.50 

Mar. 

2 

8.30 

Sept.    1 

9.20 

8 

8.40 

9 

8.20 

7 

9.40 

15 

8.20 

16 

8.00 

15 

9.30 

22 

8.00 

22 

8.15 

22 

9.25 

30 

7.20 

29 

3.20 

29 

9.35 

1937 

Apr. 

9 

8.25 

Oct.      6 

9.40 

Jan.      5 

7.30 

17 

8.30 

13 

9.50 

12 

7.10 

24 

8.20 

20 

9.40 

19 

7.15 

30 

8.25 

27 

9.25 

26 

7.00 

May 

7 

8.35 

I-lov.     4 

9.30 

Feb.      3 

7.60 

14 

8.40 

Es  42.   Pratt,  abandoned  dug  vrell,  Saybrook  Rd.,  Essex.  Diameter 
36  inches,  depth  13.6  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint  mark 
on  top  of  curb  0.5  foot  above  the  land  surface.   The  virater-bearing 
formation  is  stratified  drift. 

V/ater  level  in  feet  belovv'-  measuring  point 


Date 

T/ator   level 

Date 

ITater   level 

Date 

Water   level 

1936 

1936 

19 

37 

Aug.      3 

11.30 

Dec. 

15 

11.70 

Apr. 

24 

10.10 

11 

10.50 

22 

11.50 

30 

10.00 

18 

11.10 

29 

11.20 

Llay 

7 

10.10 

25 

12 .  60 

1937 

14 

10.50 

Sept.    1 

12.30 

Jan. 

5 

10 .  50 

22 

10.30 

7 

12.40 

12 

9.30 

29 

10.75 

15 

12.10 

19 

9.70 

Juno 

5 

10.95 

22 

12.30 

26 

10.20 

11 

10.80 

29 

12.00 

Feb. 

3 

9.30 

19 

11.30 

Oct.      6 

12.30 

10 

9.70 

22 

11.30 

13 

12.20 

16 

9.30 

25 

11.90 

20 

12.50 

23 

10.00 

July 

2 

11.80 

27 

12.80 

Mar. 

2 

9.90 

8 

11.70 

IT0V4      4 

13.00 

9 

10.35 

16 

11.90 

10 

12.40 

IG 

10.25 

23 

12.00 

17 

12.00 

22 

10.00 

30 

12.20 

24 

12.40 

29 

10.30 

Aug. 

6 

12.30 

Dec.      1 

12.70 

Apr. 

9 

10.00 

12 

12.40 

8 

11.50 

17 

10.20 

19 

12.50 
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Water   level   in  feet  Lelow  raeasuring  point  in  v/oll  Es  '1-2-Continued 


Date 

■Ya 

Igt   level 

;  Date 

1937 

1937 

Aug.  27 

13.05 

;  Oct.  15 

Sept. 10 

15.28 

i       21 

17 

13.29 

1  Nov .   4 

23 

13.39 

i       10 

Got.   1 

13.52 

I       18 

8 

13.67 

i       24 

iYater   level 


13.40 
13.78 
13.45 
13.39 
12 .  80 
12.60 


Date 

/ator  level 

1-937 

Deo.   2 

11.35 

9 

11.14 

19 

11.38 

23 

11.27 

30 

11.48 

Es  78.  Mrs.  D.  Doaue,  abandoned  dug  well,  Horth  liain  St.,  Esgox. 
Diameter  30  inches,  depth  19.0  feet.  Pleasuring  point  is  a  red  paint 
mark  top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearing  formation 
is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Yfa 

be.r  level 

Date 

ViTater  level 

1937 

19 

o7 

1937 

Mc.r.   8 

12.00 

Apr. 

7 

11.80 

May   9 

12.05 

9 

12.00 

8 

11.75 

10 

11.85 

10 

12.10 

9 

11.70 

11 

11.90 

11 

12 .  15 

10 

11.80 

12 

11.90 

12 

12.10 

12 

11.85 

13 

11.95 

13 

12.00 

13 

11.90 

14 

11.90 

14 

11.95 

14 

11.85 

15 

12.20 

15 

11.90 

15 

11.90 

16 

12.20 

16 

11.80 

16 

11.80 

17 

12.00 

17 

11.85 

17 

31.85 

18 

11.95 

18 

11.80 

18 

]1.80 

19 

12.00 

19 

11.85 

19 

11.75 

20 

12.25 

20 

11.85 

20 

11.80 

21 

12.20 

21 

11.90 

21 

11.85 

22 

12.15 

22 

11.85 

22 

11.90 

23 

12.20 

23 

11.80 

25 

11.85 

24 

12.00 

24 

11.85 

24 

11.90 

25 

12.05 

25 

11.90 

25 

11.90 

26 

12.10 

26 

11.85 

26 

11.95 

27 

12.15 

27 

11.90 

27 

11.90 

28 

12.05 

28 

11.80 

20 

11.95 

29 

12.00 

29 

11.85 

29 

11.90 

30 

12.10 

30 

11.95 

30 

11.95 

31 

12.05 

31 

11.90 

May 

1 

12.00 

June  1 

11.95 

Apr .   1 

11.00 

o 

11.95 

2 

11.90 

2 

11.85 

4 

12.05 

3 

12.00 

3 

11.90 

5 

11.90 

4 

12.05 

4 

11.80 

6 

11.95 

5 

12.20 

5 

11.85 

7 

12.00 

6 

12.30 

6 

11.90 

8 

11.90 

7 

12.40 
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Water  Isvel  in  feet  below  measuring  point  in  well  Ss  78-Continaod 


Date 


ITater  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1937 

June   8 

12.50 

9 

12.55 

10 

12.70 

11 

12.65 

12 

12.70 

13 

12.75 

14 

12.70 

15 

12.60 

IS 

12.70 

17 

12.75 

10 

12.80 

19 

12.70 

20 

12.80 

21 

12.85 

22 

12.85 

23 

12.90 

24 

12.95 

25 

12.90 

26 

12.95 

27 

13»20 

28 

13.10 

29 

13.20 

30 

13.25 

July  1 

13.20 

O 

13.30 

3 

13.40 

4 

15.35 

5 

13.30 

6 

13.30 

7 

13.35 

8 

13.30 

9 

13.35 

1937 

July  10 

13.40 

11 

13.30 

12 

13.40 

13 

13.45 

14 

13.40 

15 

13.45 

16 

13.30 

17 

13.30 

18 

13.25 

19 

13.25 

20 

13.30 

21 

13.30 

22 

13.40 

23 

13.40 

24 

13.45 

25 

13.40 

26 

13.50 

27 

13.45 

28 

13.50 

29 

13.50 

30 

13.70 

31 

13.70 

Aug.   1 

13.75 

2 

13.80 

3 

13.90 

4 

13.80 

5 

13.75 

O 

13.90 

7 

15.80 

8 

13.70 

9 

13.70 

10 

13.60 

1337 

Aur..  11 

13.65 

12 

13.60 

13 

13.70 

14 

13.75 

15 

13.80 

16 

13.70 

17 

13.80 

18 

15.80 

19 

13.70 

20 

13.80 

21 

13.85 

22 

13.80 

23 

13.80 

24 

13.85 

25 

13.80 

26 

13.90 

27 

13.85 

Sept. 15 

15.00 

16 

15.09 

17 

15.11 

18 

15.17 

19 

15.13 

20 

15.20 

21 

15.18 

22 

15.24 

23 

15.24 

24 

15.27 

25 

15.29 

26 

15.32 

27 

15.35 

28 

15.36 

29 

15.40 

Es  79.   0.  Lynn,  abandoned  du^,  well,  Dsnison  Rd.,  Essex.  Diaraeter 
36  inches,  depth  16.6  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint  mark  top 
of  v/ooden  cover  2.4  feet  above  the  land  surface. 

Water  level  in  feet  below  neasurin.f^  point 


Date 

17^ 

ter  level 

Date 

Vfat 

er   level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

Liar.  11 

9.00      i 

'ilar .  17 

9.80 

Ivinr.  23 

9.85 

12 

9.85 

18 

9.85 

24 

9.80 

13 

9.80 

19 

9.80 

25 

9.85 

14 

9.75 

20 

9.70 

26 

9.80 

15 

9.85 

21 

9.75 

27 

9.80 

16 

9 .  90 

22 

9.80 

28 

0.75 

109 


V/nter   lovel   in  feet  below  ineasurinj  point  in  v/oll  Es  79-Continued 


Date 


Wat^;r   lovol 


Date 


Tfater   level 


Date 


•l&tor   level 


1937 

l/Iar.    29 

9.70 

30 

9.65 

31 

y .  70 

Apr .      1 

9.60 

2 

9.45 

9.45 

4 

9.35 

5 

ij  •  oo 

6 

9.30 

7 

9.40 

8 

9.35 

9 

9.45 

10 

9.30 

11 

9.15 

12 

9.20 

13 

9.10 

14 

9.30 

15 

9.35 

16 

9.30 

17 

9.25 

18 

9.35 

19 

9.30 

20 

9.30 

21 

9.35 

22 

9.30 

23 

9.40 

24 

9.40 

25 

9.35 

26 

9.40 

27 

9.40 

28 

9.45 

29 

9.40 

30 

9.40 

I'/iay       1 

9.45 

2 

9.40 

6 

9.45 

4 

9.75 

5 

9.80 

6 

9.75 

7 

9.70 

8 

9.60 

9 

9.65 

10 

9.70 

11 

9.60 

12 

9.55 

13 

9.70 

14 

9.70 

15 

9.35 

16 

10.00 

17 

10.25 

18 

10.10 

.VJO, 

J/Iay     19 

10.20 

20 

10.00 

21 

10.15 

22 

10.20 

23 

10.00 

24 

10.10 

25 

10.20 

2G 

10.00 

27 

10.20 

28 

10.25 

29 

10.30 

30 

10.15 

31 

10.20 

Jimo     1 

10.25 

2 

10.20 

3 

10.30 

/I. 

10.40 

5 

10.50 

6 

10.70 

7 

10.95 

8 

11.00 

9 

11.05 

10 

11.10 

11 

11.20 

12 

11.25 

13 

11.20 

14 

11.25 

15 

11.30 

16 

11.20 

17 

11.25 

13 

11.30 

19 

11.35 

20 

11.30 

21 

11.40 

22 

llo55 

23 

11.70 

24 

11.70 

25 

11.80 

26 

11.90 

27 

11.95 

28 

11.90 

29 

11.95 

30 

12.00 

July      1 

12.00 

2 

12.05 

3 

12.00 

4 

12 .  10 

5 

12.10 

6 

]2.05 

7 

12.10 

8 

12.15 

:          1937 

.     July      9 

12.20 

10 

12.25 

11 

12.20 

12 

12.15 

13 

12.25 

14 

12.30 

15 

12.25 

1                16 

12.20 

17 

12.25 

1                18 

12.25 

19 

12.30 

20 

12.30 

21 

12.35 

22 

12.40 

23 

12.35 

24 

12.40 

•               25 

12.50 

26 

12.55 

27 

12.50 

28 

12.45 

29 

12.45 

i               30 

12.50 

!                31 

12.60 

'    Aug.      1 

12.70 

!                  2 

12.60 

i                   3 

12.60 

4 

12.55 

5 

12.70 

6 

12.70 

7 

12.75 

\                 8 

12.80 

9 

12.60 

10 

12.70 

11 

12.70 

12 

12.60 

13 

12.65 

14 

12.70 

15 

12.75 

16 

12.60 

17 

12.70 

18 

12.80 

1               19 

12.90 

1               20 

12.80 

!               21 

12.85 

22 

12.70 

i               23 

12.80 

:               24 

12.75 

;               25 

12 .  70 

I               26 

12.75 

27 

12.80 
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Es  80.  K.  Lei-b..-,ib,  nbandoned  dvin;.  \tc11.  Conn.  Ut.  15o,  1.5  miles 
from  Centerbrook,  Esjex.  Diameter  56  inches,  dopth  0.5  feet, 
ileasuring  point  is  a  red  paint  nark  top  of  curb  at  the  land  surface. 
The  ivatcr-boarin.;^:  fonaation  is  stratified  drift. 

'^ntor  level  iii  foet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

;  Date 

T'ater  level 

Date 

Water  level 

19. 

57 

1937 

1937 

l.kxt . 

18 

2.50 

June  18 

4.25 

Sept. 10 

6.75 

23 

2.30 

22 

4.30 

17 

0.68 

30 

2.20 

25 

4.40 

23 

6.89 

Apr. 

10 

2.45 

i  July  3 

4.45 

Oct.   1 

6.97 

17 

2.40 

i      8 

5.40 

8 

6.97 

2'2: 

2.20 

16 

5.50 

15 

7.10 

^^y 

]. 

2.45 

23 

5.40 

21 

6.96 

8 

2.65 

30 

5.50 

Kov.  4 

6.55 

15 

2.75 

;  Aug.   6 

C.20 

18 

6.03 

21 

2.50 

IS 

6.40 

Deo.   2 

2.34 

23 

2.G5 

19 

6.60 

19 

2.64 

June 

J, 

3.95 

27 

6.50 

30 

3.05 

10 

4.05 

;  Sept.  3 

6.70 

Es  81.  ilrG.  A.  Doane,  abandoned  du^  vrell,  IJorth  iJain  St.,  Esse::. 
Diajneter  37  inches,  depth  20.0  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  top  of  curb  3.0  feet  above  the  land  surface.   The  v;ater- 
bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  foet  belovr  measuring  point 


Date 


Yfater  level 


Oc. 


1337 
Sept. 30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


Dato 


Water  level 


Date 


Water  level 


1957 

1937 

19.50 

Oct.  19 

19.94 

Nov.   7 

20.17 

19.52 

20 

19.95 

8 

20.18 

19.54 

21 

19.95 

9 

20.20 

19.56 

22 

20.00 

10 

20.21 

19.03 

23 

19.99 

11 

20.21 

19.60 

24 

20.02 

12 

20.10 

19.62 

25 

20.03 

13 

20.15 

19.66 

26 

20.05 

14 

20.10 

19.68 

27 

20.06 

15 

20.06 

19.71 

28 

20.08 

16 

20.02 

19.72 

29 

20.10 

17 

20.02 

19.75 

30 

20.11 

18 

19.96 

19.78 

31 

20.12 

19 

19.95 

19.80 

Nov.   1 

20.13 

20 

19.92 

19.82 

2 

20.14 

21 

19.90 

19.86 

3 

20.14 

22 

19.87 

19.86 

4 

20 .  14 

25 

19.85 

19.90 

5 

20.14 

24 

19.82 

19.92 

6 

20.15 

25 

19.87 

Ill 


ITator   IgvcI  in  feet  below  raeasuring  point  in  well  E3   01-Continued 


Date 

T/Tater  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

Nov.  26 

19.83 

Dec.   8 

18.93 

Dec.  20 

18.63 

27 

19. 3G 

9 

18.08 

21 

18.61 

23 

19.87 

10 

18.84 

22 

18.59 

29 

19.76 

11 

18.82 

23 

18.57 

30 

19.52 

12 

18.79 

24 

18.56 

Dec.   1 

19.39 

13 

18.76 

25 

18.55 

0 

(0 

19.23 

14 

'18.74 

26 

18.50 

3 

19.19 

15 

18.73 

27 

18.48 

4 

19.10 

16 

18.71 

28 

18.46 

5 

19.07 

17 

18.70 

29 

18.45 

6 

19.03 

18 

18.68 

50 

18.42 

7 

13.93 

19 

18.66 

31 

18.40 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


G 

1 

i  W. 

H.  Potter         i 

G 

2 

\  H. 

L.  Potter 

G 

3 

:  ^' 

Lipoan 

G 

4 

'.    J. 

Adams 

G 

5 

R. 

Rossiter 

G 

6 

;  p* 

Pelizzai 

G 

7 

:w. 

Burlison 

G 

8 

w. 

V.  Lee 

G 

11 

^  G. 

Seifert 

G 

14 

i  Mo 

Huber 

G 

15 

Debora  Currier 

G 

16 

■   C. 

M.  Cumminga 

G 

18 

:  F. 

Hesselink 

G 

19 

R. 

E.  Scranton 

G 

20 

R. 

Pinches 

G 

21 

H. 

Hills 

G 

22 

:  D» 

Rossiter 

G 

23 

:  c. 

M.  Anderson 

G 

24 

^  J, 

A.  Carlson 

G 

25 

.  R. 

Ives 

G 

27 

I. 

Hill  Estate 

G 

28 

:  Congregational  Church 

G 

29 

.Air 

3.  Ao  Huhla 

G 

31 

■  J. 

Wellemann 

340 
340 
340 
240 
300 
340 
340 
240 
185 
220 
180 
60 
190 
190 
180 
180 
240 
340 
340 
360 
280 
350 
320 
330 


Dug 

Drilled 

Dug 

do. 
Drilled 

da. 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do. 

do. 

do. 


Dug 


Drilled 


18.0 
76.0 
12.5 
19.4 
50.0 
75.0 
16,5 
13.5 
14.0 

21.0 

14.0 

21.5 

15.8 

16.3 

9,0 

14.7 

13.5 

175.0 

226.0 

117,0 

185.0 

17.0 

80.0 


36 

6 

36 

30 

6 

6 

30 

36 

36 

30 

20 

36 

42 

36 

36 

30 

36 

24 

6 

6 

6 

6 

36 

6 
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in  town  of  Guilford,  Connecticut. 


^.Tell 
no. 


Source 
formation 


Water   level 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 
ho  low 
land 
surface 
(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


G- 

1 

Till 

G 

2 

Trap 

G 

3 

Till 

G 

4 

Sandstone 

G 

6 

do. 

G 

6 

do. 

G 

7 

Till 

G 

8 

do. 

G 

11 

Stratified  drift 

G 

14 

do. 

G 

15 

do. 

u- 

16 

do. 

G 

18 

do. 

Q. 

19 

.do. 

G 

20 

do. 

Q 

21 

do. 

G 

22 

Till 

G 

.23 

Sandstone 

24 

do. 

G 

25 

do. 

G 

27 

do. 

G 

28 

do. 

G 

29 

Stratified  drift 

G 

31 

Sandstone 

2.0 

8.0 

6.0 

13.0 

16.0 


7.0 

6.0 
4.0 

10.0 
50.0 

17.0 
20.0 


10.0 
50.0 

4.0 
10.5 
10.0 
20.0 
10.7 
12.0 

4.0 

11.0 

7.0 

18.6 

12.4 

12.0 

7.0 

8.0 

10.0 

30.0 

72.0 

10.0 

18.0 

12.0 

20.0 


5-16-35 
5-16-35 
5-16-35 
5-15-35 
5-15-35 
5-16-35 
5-15-35 
11-23-34 
11-23-34 

11-24-34 
11-24-34 
5-16-35 
5-16-35 
5-16-35 
5-14-35 
5-14-35 
5-15-35 
5-15-35 
5-15-35 
5-15-35 
5-15-55 
5-16-35 
5-16-35 


5 
7 

19 
12 

8 
13 
15 

5 
12 
18 

6 

5 

6 
10 
22 

6 
45 
10 

9 
10 
15 
13 
21 

9 


.  oi-. 
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Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

We 

11 

Owier 

level 

Type   : 

Depth 

Diameter 

no 

• 

(feet) 

(feet) 

(inches) 

G 

32 

H. 

W.  Kiesel 

330 

Dug 

12.4 

36 

G 

33 

H. 

Lievonen 

340 

Drilled  ; 

48.0 

6 

C- 

34 

w. 

I,  Lane 

280 

Dug      \ 

6.2 

24 

G 

35 

F. 

H.  Rossiter 

260 

Drilled 

149.0 

6 

G 

36 

H. 

M,  Lane 

480 

do. 

106.0 

6 

G 

37 

w. 

R.  Nichols 

140 

do. 

62.0 

6 

G 

38 

N. 

C,  Dudley 

180 

Dug 

20.0 

36 

G 

40 

c. 

Lane 

140 

Drilled  ; 

50,0 

6 

G 

41 

A. 

Novak owski 

220 

Dug 

12.0 

24 

G 

42 

H. 

Fowler 

170 

do. 

12.0 

36 

G 

43. 

i  ^* 

Wormeko 

140 

do. 

22.0 

28 

G 

44 

\  Dudley 

170 

Drilled  : 

6 

G 

45 

A. 

Emonts 

200 

Dug 

16.0 

24 

G 

46 

R. 

B,  Fowler 

200 

do. 

18.0 

30 

G 

47 

E. 

L,  Hubbard 

180 

do. 

11.7 

36 

G 

48 

■  Mi 

ss  Gertrude  Dudley 

140 

do. 

19.1 

24 

G 

50 

,  E. 

L,  Hubbard 

220 

do. 

24.5 

36 

G 

51 

T. 

Pavalak 

230    \ 

do. 

26.2 

30 

G 

52 

;  W. 

Hinners 

220 

Drilled  : 

28.0 

6 

G 

53 

;  Helen  Chappell 

230 

Dug 

14.5 

30 

G 

54 

:  Mr 

s.  Stephen  Bowles 

230 

do. 

17.7 

36 

G 

55 

:  R. 

O'Brien 

220 

do. 

19.0 

36 

G 

56 

:  E. 

Scherb 

80    \ 

do. 

8.1 

36 

G 

57 

:W. 

Cullum 

'.              80 

Drilled  ■ 

67,0 

6 
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in  tovm  of  Guilford,  Connecticut  -  Continued 


Source 

formation 

Depth 
to 

Water 

level 

Chloride  '■ 

Tie  11 

no . 

Depth 
below 
land 

Date 

of 
measure- : 

(parts 
per 
million) : 

bedrock 
(feet) 

surface 
(feet) 

ment    \ 

G 

32 

Till 

G 

33 

Sandstone 

G 

34 

Till 

G 

35. 

Sandstone 

G 

36 

do. 

G 

37 

Schist 

38 

Till 

G 

40 

Schist 

G 

41 

Till 

G 

42 

do . 

G 

43 

do. 

G 

44 

Trap 

G 

45 

Till 

G 

45 

do. 

G 

47 

do. 

G 

48 

do. 

G 

50 

do. 

G 

51 

do. 

G 

52 

Gne  i  s  s 

G 

53 

do. 

G 

54 

Till 

G 

55 

do. 

G 

56 

Gneiss 

G 

57 

do. 

8.0 
6,0 
10.0 
IG.O 
4.0 
18.5 
10.0 


14.5 


12.0 
24.0 

5.0 

5.0 


4.0 
5.0 


9.2 
15.0 

2.5 

49.0 

22.0 

13.0 

13.2 

20.0 

1.0 

3.0 

8.0 

1.0 

7.0 

3.0 

7.2 

16.1 

13.3 

9.2 

18.0 

9.0 

8.5 

S.O 

1.2 

10.0 


5-16-35 

5-16-35 

5-16-35 

5-15-35 

12-  4-34 

5-14-35 

5-14-35 

5-14-35 

12-  4-34 

12-  4-34 

12-  4-34 

7-  6-35 

12-  3-34 

12-  3-34 

5-17-35 

5-14-35 

5-17-35 

5-17-35 

5-17-35 

5-17-35 

5-17-35 

5-17-35 

5-21-35 

5-21-35 


4 

9 

7 

11 

29 

6 

7 

18 

20 

36 

20 

6 

4 

4 

13 

5 

24 

17 

31 

10 

7 

27 

5 

6 


il  .:/•>' •)\>: 
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Records  of  wells 


Altitude ; 

above  sed 

Well 

Owner 

le-vel 

no* 

(feet) 

Tyi^e 


Diameter  \ 
(inches ) ; 


G 

58 

A. 

Scherb 

80 

G 

59 

Guilford  Lakes  Estate; 

80 

G 

60 

;R' 

Coffey- 

100 

G 

62 

. Minnie  Mory 

85 

G 

64 

■W. 

Hull 

80 

G 

65 

J. 

L,  Bradley 

80 

G 

66 

Guilford  Lakes  Estate 

80 

G 

67 

R. 

B.  Bush 

80 

G 

63 

Lorentz 

80 

G 

69 

U. 

D.  Hunger 

40 

G 

70 

;  A. 

D.  Hunger 

50 

G 

71 

;c. 

Monti 

100 

G 

72 

■F. 

Moleske 

120 

G 

73 

;n. 

Kneuer 

190 

G 

74 

; Mabel  A.  Fisher 

160 

G 

75 

■w. 

C.  B.  Goldsmith 

90 

G 

78 

■F. 

Balzcrowski 

180 

G 

80 

■B. 

Woodruff 

130 

G 

81 

■D. 

Cohen 

130 

G 

83 

:^' 

Wolyneo 

80 

G 

84 

:R. 

H.  ViToodruff  Estate 

80 

G 

85 

^R, 

H.  Woodruff  Estate 

175 

G 

86 

J. 

Froddam 

i     140 

G 

87 

A. 

Cappellia 

40 

Driven 

do. 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

Driven 
Dug 

do, 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 
Drilled 

do, 

do. 
DuK 


17.0 
20.0 
28.7 

16.0 

7.1 

120.0 

18.4 

25,0 

16,2 

13.0 

24.7 

17.6 

85.0 

13.5 

40,0 

8.9 

14.1 

14.0 

50.0 

15,5 

68.0 

150.0 

121.0 

20.0 


1* 


36 
18 
12 
6 
36 


Ih 


18 
36 
30 
20 

6 
36 

6 
36 
24 
36 

24 
6 
6 
6 

36 
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in  tovm  of  Guilford,  Connecticut  -  Continued 


v;ei] 

no. 


Source 

formation 


Depth 

to 
bodrock 
(feet) 


G  58   Till 

G  59  [   Stratified  drift 

G  60  '   do. 

G  62   Till 

G  64     do. 

G  65  :  Gneiss 

G  66  \   Stratified  drift 

G  67  ■   do. 

G  68     do. 

G  69     do. 

G  70  i   do. 

G  71   Till 

G  72  ;  Gneiss 

G  73  :  Till 

G  74  I  Gneiss 

G  75  :  Till 

G  78  ^   do. 

G  80  ^   do. 

G  81   Gneiss 

G  83  :  Stratified  drift 

G  84  I  Gneiss 

G  85  I   do. 

G  86  ;   do. 

G  87  :  Stratified  drift 


16.0 


20.0 


20.0 

lo.O 

4.0 


17.0 

8.0 

25.0 

1.0 


IVater 
"tiepth 
below 
land 
surface 
(feet) 


level 


6.0 

7.0 

4.7 

6.0 

2.4 

7.0 

14.1 

15.0 

11.8 

10.1 

IS. 8 

11.6 

25.0 

7.6 

0.5 

5.0 

7.3 

7.2 

27.0 

11.3 

22.0 

70.0 

10,0 

19.5 


Date 

of 
measure* 
ment 


5-21-35 
5-27-35 
5-27-35 
5-27-35 
5-27-35 
o  —  2  /  —  o «_' 
5-27-35 
5-27-35 
5-27-35 
5-21-35 
5-21-55 
5-17-35 
5-24-35 
5-24-35 
5-24-35 
5-24-35 
5-24-35 
5-17-35 
5-17-35 
5-17-35 
5-17-35 
5-17-35 
5-22-35 
5-22-35 


Chlorido 
(parts 

per 

million) 


6 

5 

6 

5 

7 

4 

8 

5 

6 

5 

6 

5 

13 

24 

9 

8 

42 

11 

25 

5 

9 

5 

44 

5 
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Record,']   of  walls 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

:   level 

:     Type 

Depth 

Dituaeter 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) 

G   03 

:  A.  Wagner 

40 

Dug 

16,1 

:     36 

G   89 

■  Grace  F,  Guerrlich 

40 

do. 

15,6 

36 

G  90 

A.  Essweim 

190 

do. 

20.6 

36 

G  91 

Mra,  Carl  Vorhaven 

140 

do. 

22,0 

:     24 

G  92 

E.  Parmallee 

100 

do. 

18.6 

85 

G  93 

Eleanor  Little 

90 

do. 

13.2 

20 

G  95 

L.  G.  Flick 

80 

Drilled 

59.0 

6 

G  96 

,  R,  Newcomb 

40 

do. 

35.0 

6 

G  97 

Mrs.  Gilbert  Allen 

80 

Dug 

14.0 

36 

G  98 

;  C,  J.  Nugent 

100 

do. 

8,0 

40 

G  99 

H.  D.  Thurston 

100 

Drilled 

47.0 

6 

G  100 

H.  D.  Thurston 

100 

Dug 

18.2 

36 

G  101 

S.  YiFoiner 

100 

Drilled 

60,0 

6 

G  102 

^  J.  Offredi 

100 

Dug 

12,5 

32 

G  105 

J.  Giamattei 

120 

Drilled 

49.0 

6 

G  104 

;  A,  D.  Munger 

120 

Dug 

21.4 

30    ', 

G  105 

,  V.  D.  Dominico 

30 

Drilled 

84.0 

6 

G  lOG 

Martha  Abbes 

80 

do. 

120.0 

6 

G  109 

R.  W.  Bishop 

80 

Dug 

21.4 

36    1 

G  110 

C.  E.  Stevens 

20 

do. 

12.0 

40    1 

G  111 

Mrs.  H.  C.  Lee 

20 

do. 

12,0 

36    1 

G  112 

Mrs.  Franlc  Taylor 

15 

do. 

14.0 

36    \ 

G  113 

H.  &  H,  Lfoidon 

15 

do. 

14.2 

36    1 

G  114 

R.  Maynard 

20 

do. 

13.7   i 

40    1 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Tfetei- 

level 

Chloride 

V."ell 
no. 

Depth 
be  low- 
land 
surface 
(feet) 

Date 

of 
measure-  ; 
mont 

(parts    ; 
per     \ 
million) ; 

G  88 

■   Stratified  drift      : 

10.0 

5-22-35 

6 

G   89 

do. 

9.6 

5-22--S5  ■ 

8 

G   90 

Till 

15.0 

10.1 

7-  3-55  i 

70 

G   91 

do. 

21.0 

16.6 

7-  3-35  ; 

47     \ 

G   92 

do. 

7.1 

7-  8-35 

5     1 

G  93 

.  Strntified  drift 

11.8 

7-  8-35 

11 

G  05 

■  Gneiss 

15.0 

18.0 

7-  3-35 

.6 

G   96 

:  Stratified  drift 

19.7 

7-  8-55 

5 

G   97 

•  Till 

9.0 

7-21-35 

19 

G   98 

do. 

4.0 

7-21-35 

21 

G   99 

Gneiss 

10.0 

15.0 

7-21-35 

9 

G  100 

■  Till 

14.4 

7-21-35 

13 

G  101 

Gneiss 

32.0 

7-21-35 

85 

G  102 

Till 

6.2 

5-22-35 

8 

G  103 

: Gneiss 

14.0 

11.0 

5-22-35 

11 

G  104 

Till 

15.5 

5-22-35 

5 

G  105 

: Gneiss 

1G.5 

15.0 

6-21-35 

20 

G  106 

■  Granite 

10.0 

5-24-35 

10 

G  109 

:  Till 

15.3 

5-24-35 

11 

G  110 

Str'  tified  drift 

9.2 

6-21-35 

12 

G  111 

do. 

10.0 

6-21-35 

10 

G  112 

do. 

10.0 

5-22-35 

13 

G  113 

do. 

10.2 

1   6-21-35 

7 

G  114 

Gneiss 

:   10.9 

6-21-35 

26 
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Records   of  wells 


Altitude  : 

above  se^ 

Well 
no. 

Owner 

i 

level 
(feet) 

Type  \ 

Depth 
(feet)  \ 

Diameter ; 
(inches) ; 

G  115 

M,  Stevens 

20 

Dug     i 

13.1 

36    i 

G  116 

J,  F.  Sullivan 

20 

do. 

14,0 

36 

G  117 

L.  Bittner 

30 

do,    1 

12,2 

36 

G  118 

Mrs.  E,  B,  Howell 

20 

do. 

13.5 

36    i 

G  119 

Mrs.  K.  B,  Ryerson 

20 

do. 

12.0 

36 

G  120 

R.  Hawley 

20 

do. 

13,1 

36 

G  121 

R,  F,  Beecher 

20 

do. 

14.0 

36 

G  122 

E.  W«  Dudley 

20 

do. 

13.5 

36 

G  125 

G.  Anderson 

40 

do. 

23.0 

36    1 

G  124 

■■   L.  T/¥illiams 

100 

Drilled 

68.0 

6 

G  125 

TiT.  Dudley 

40 

Dug 

11,5 

30 

G  126 

T.  Tetzlaff 

30 

do. 

18.0 

24    1 

G  127 

G.  E,  Woodbine 

20 

do. 

16,0 

30 

G  128 

:  P.  Gizzi 

20 

do. 

7.5 

36 

G  130 

;  A.  G,  Stevens 

40 

do. 

10.0 

36    I 

G  131 

:  A.  Bongi 

20 

do. 

12.0 

24 

G  132 

C.  O'Niel 

\             10 

do. 

11.5 

30 

G  133 

; H.  Baskin 

:      10 

do. 

11.0 

40 

G  134 

Mrs.  M.  Tripp 

15 

do. 

14.5 

30 

G  135 

^Mrs,  Arthur  Rich 

i      10 

do. 

9.5 

40 

G  136 

J.  Herbst 

\          10 

do. 

11.5 

30 

G  137 

:H.  R.  Snyder 

15 

i     do. 

13.7 

36 

G  130 

:F.  Rolf 

\             10 

do. 

12.2 

24 

G  130 

;C.  Wowton 

1      10 

do. 

11.2 

j     36 
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\Yell 
no. 


Source 
formation 


G  115 
G  116 
G  117 
G  118 
G  119 
G  120 
G  121 
G  122 
G  123 
G  124 
G  125 
G  126 
G  127 
G  128 
G  130 
G  131 
G  152 
G  133 
G  134 
G  135 
G  136 
G  137 
G  138 
G  139 


Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 

do. 

do . 

do. 

do. 
Gneiss 

do. 
Till 

do. 
Stratified  drift 

do. 
Till 
Strn.tified  drift 

do. 

do. 
Gneiss 

Stratified  drift 
Till 
Stratified  drift 

do. 

do. 


Water 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Depth 

below 

of 

per 

to 

land 

measure- 

million) 

liedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

8.8 

6-24-35 

9 

7.0 

6-24-35 

37 

6.4 

6-24-35 

48 

8.9 

6-24-35 

10 

5.9 

6-24-35 

11 

8.2 

6-24-35 

16 

8.0 

6-24-35 

13 

5.3 

6-24-35 

10 

13.0 

7-  3-35 

19 

30.0 

4.0 

7-  6-35 

29 

8.0 

7-  6-35 

11 

15.7 

7-  6-35 

9 

12.0 

7-  6-35 

17 

3.8 

7-  6-35 

13 

\       10.0 

5.0 

7-  3-35 

11 

9.8 

7-  3-35 

47 

8.5 

7-  3-35 

15 

;   11.0 

6.7 

7-  3-35 

11 

6.0 

9.7 

7-  3-35 

7 

5.8 

7-  3-35 

15 

7.2 

7-  2-35 

15 

8.9 

6-26-35 

11 

6.1 

6-26-35 

7 

5.3 

6-26-35 

19 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diaraet 

no. 

(feet) 

(feet) 

( inche 

G  140 

Mrs,  K.  Green 

.      20 

Dug 

9.9 

24 

G  141 

P.  Fonicallo 

15 

do. 

6.5 

20 

G  142 

L,  Dudley 

20 

do. 

7.3 

36 

G  143 

Eva  Leete 

20 

do. 

21.5 

36 

G  144 

F,  Sinnott 

30 

Drilled 

45.0 

6 

G  145 

Alice  Spencer 

40 

!   Dug 

15.8 

30 

G  146 

Alice  Spencer 

40 

do. 

20.5 

36 

G  147 

D.  R.  Spencer 

20 

do. 

15.8 

36 

G  148 

D.  R.  Spencer 

15 

do. 

12.0 

36 

G  149 

N.  S.  Hubbard 

20 

do. 

24.0 

40 

G  150 

J.  J.  Sullivan 

10 

do. 

10.5 

36 

G  151 

W.  L.  Stone 

15 

do. 

10.2 

30 

G  152 

W.  L.  Stone 

15 

do. 

14.6 

30 

G  153 

P.  Lazarvich 

10 

do. 

12.5 

36 

G  154 

R.  F.  Woodruff  Estate 

10 

do. 

13.0 

G  155 

J.  Mancini 

15 

Driven 

31.8 

1* 

G  156 

T.  Santamaria 

10 

Dug 

8.3 

36 

G  157 

Miss  Alberta  Wildman 

10 

do. 

10.3 

8 

G  158 

Town  of  Guilford 

5 

do. 

6.7 

24 

G  159 

Mrs.  W.  B.  Putney 

15 

do. 

12.8 

24 

G  160 

Grace  Hall 

20 

do. 

25.0 

36 

G  161 

Emma  Crum 

20 

do. 

15.9 

36 

G  162 

G.  Brown 

20 

do. 

15.2 

36 

G  163 

R.  C.  Watts 

20 

do. 

15.5 

36 
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Stratif 

Source 
formation 

1   nenth 
to 

iTcdrocL 
(feet) 

'Tatoi 

level 

Chloride 

":ell 
no. 

Depth 

beloT.' 

land 

surface 

(feet) 

:   Date 
:    of 

raeasure- 

mont 

(parts 
por 
million)  : 

G  140 

iod 

drift 

6.4 

6-26-35  ; 

11      ; 

G  141 

do. 

;       6.0 

6-26-35  : 

204 

G  142 

do . 

4.3 

6-26-35  \ 

33 

G  143 

do. 

17.5 

G-24-35  : 

9 

G  14-. 

^  Granite 

33. 0 

20.0 

G-21-35   ■ 

16 

G  145 

Till 

13.0 

6-21-35  j 

6 

C-   146 

do. 

15.0 

6-21-55  , 

7 

G  147 

Strati f 3 

-ed 

drift 

10.2 

\       6-21-35  ! 

10 

G  148 

C.:-'. 

4.0 

i   6-21-35   : 

29 

G  149 

do. 

1G.2 

6-21-35 

11       : 

G  150 

;   do. 

G.2 

6-24-35   , 

18    1 

G  151 

do. 

5.7 

6-24-35  I 

15    i 

G  152 

do . 

9.7 

6-24-35   ! 

13 

G  153 

do. 

3.5 

6-24-35 

19     1 

G  154 

do . 

3.0 

6-26-35   : 

11     1 

G  155 

do. 

7.0 

6-26-55  \ 

22     1 

G  15G 

do. 

4.3 

6-26-35 

13     1 

G  157 

do. 

6.5 

6-2S-35 

23 

G  153 

do. 

3.3 

51 

G   159 

do . 

3.7 

G- 19-35 

64     1 

G  150 

do. 

14.0 

6-19-35 

134     j 

G  IGI 

d  ,. 

12.1 

G-19-55   ■ 

11     i 

G  162 

do. 

10.1 

G-19.-55 

7 

G  l6o 

do. 

9.5 

6-19-35 

12 
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Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Ovmer 

level 

Type 

Depth 

Diameter  ; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) ; 

G  164 

;  V.  Ross 

20 

!   Dug 

16.5 

36 

G  165 

G.  Brown 

20 

do» 

13.4 

36 

G  166 

'■   E.  E.  Jacobs 

20 

do. 

15.5 

36 

G  167 

B.  Ashman 

20 

do. 

18.5 

36 

G  168 

F,  N.  Bishop 

10 

do. 

6.8 

36 

G  169 

K.  &  L.  Harrison 

10 

do* 

8.5 

36 

G  170 

C,  Crocker 

5 

do. 

9.0 

18 

G  171 

C,  Crocker 

5 

do. 

6.0 

18 

G  172 

J.  Koch 

10 

do. 

15.0 

30 

G  173 

N,  P.  Whitman 

20 

do. 

11.5 

20 

G  174 

G.  W.  Green 

40 

do. 

9.0 

36 

G  175 

P.  Hardy 

40 

do. 

11.7 

36 

G  177 

H.  B.  Clark 

20 

do. 

8.1 

24    j 

G  178 

Mrs.  C.  Wingood 

5 

do. 

4.1 

30    1 

G  179 

J.  Dudley 

5 

do. 

9.0 

36 

G  180 

J.  Dudley 

5 

do. 

10.5 

24 

G  181 

Mulberry  Farm 

10 

Drilled 

50.0 

6 

G  183 

F.  Myers 

5 

Dug 

5.7 

36    1 

G  184 

E.  Aldrich 

20 

do. 

14.0 

36    1 

G  185 

Bergan 

40 

do. 

16.3 

36    i 

G  186 

P.  Pease,  Jr. 

40 

do. 

11.0 

48    \ 

G  187 

E.  C.  Kierstead 

50 

do. 

6.5 

36    1 

G  188 

H.  G.  Hill 

50 

do. 

8.8 

36    i 

G  189 

C.  Hill 

60 

do. 

11. s 

30    i 
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T;ell 
no . 


Source 
formation 


G  164 

Stratified 

drift 

Q   165 

do . 

G  166 

do. 

Cr     167 

Granite 

G  168 

Stratified 

drift 

G  139 

do. 

G  170 

do. 

G  171 

do. 

Q  172 

do. 

G  173 

Till 

G  174 

do. 

G  175 

do. 

G  177 

do. 

G  178 

Stratified 

drift 

G  179 

do. 

G  130 

do. 

G  181 

Granite 

G  183 

Till 

G  184 

do. 

G  185 

do. 

G  186 

do. 

G  187 

do. 

G  188 

do. 

G  189 

do. 

Water 

level 

Chloride 
(parts 

per 

million) 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

8.4 

6-19-35 

51 

10.0 

10.9 

5-19-35 

15 

15.0 

11.5 

6-19-35 

13 

5.0 

14.5 

6-19-35 

16 

3.7 

6-19-35 

9 

3.8 

6-19-35 

13 

3.2 

6-19-30 

13 

2.5 

6-19-35 

12 

6.0 

6-19-35 

8 

3.0 

6-21-35 

9 

7.0 

3.3 

6-19-35 

8 

10.0 

9.5 

6-19-35 

19 

6.7 

6-19-35 

8 

2.5 

6-10-35 

8 

6.0    \ 

6-18-35 

70 

8.7 

6-18-35 

13 

10.0     ; 

20.0    1 

6-18-35 

11 

0»5 

6-18-35 

19- 

9*0 

e-ia-ss 

25 

10.4    • 

7-  6-35 

11 

4.6    : 

6-  6-35 

7 

1.5    ; 

6-  7-35 

7 

8.8     I 

4.0 

6-  7-35 

3 

7.7 

6-  7-35 

9 

.irt; 
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Records  of  wells 


Altitude 

Well 

no. 

Ovnaer 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

G  192 

A.  Bayha 

40 

Dug 

6.4 

48 

G  194 

W,  Leete 

70 

Drilled 

40.0 

.  6 

G  195 

J.  Dolan 

30 

Dug 

17.5 

36 

G  196 

G.  R,  Kent 

30 

do* 

15.3 

30 

G  197 

Dorothy  S.  Glenn 

30 

do. 

12.1 

40 

G  198 

W.  S.  Leete 

30 

Drilled 

84.0 

6 

G  199 

W.  S.  Leete 

30 

Dug 

18.0 

36 

G  200 

C.  Leete 

30 

Drilled 

35.0 

6 

G  201 

C.  Good 

60 

Dug 

20.0 

36 

G  202 

J.  F.  Lenholt 

60 

do. 

18.0 

36 

G  203 

J.  Dolan 

80 

do. 

22.0 

36 

G  204 

A,  Wanermaker 

90 

do. 

19.3 

30 

G  205 

Fannie  &  Sarah  Leete 

100 

Drilled 

50.0 

6 

G  206 

R.  Knox 

100 

Dug 

24.7 

36 

G  207 

0.  Good 

110 

Drilled 

140.0 

6 

G  208 

W.  C.  TA-Tiite 

100 

Dug 

20.8 

26 

G  209 

F.  Van  Dyck 

90 

Drilled 

40.0 

6 

G  210 

F.  Van  Dyck 

90 

Dug 

20.0 

36 

G  211 

E.  E.  Hurlburt 

60 

do. 

13.2 

30 

G  212 

D,  Beattie 

30 

do. 

13.0 

36    \ 

G  213 

G.  Sanborn 

40 

do. 

14,0 

40  i 

G  214 

G.  Sanborn 

40 

do. 

13.0 

30 

G  215 

J.  Dolan 

30 

do. 

13.5 

30 

G  216 

Mrs.  Ida  Anderson 

20 

do. 

15.0 

36    \ 
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Water 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

well 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to      : 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

G  192  Till 

G  194  Granite 

G  195  Till 

G  196  Stratified  drift 

G  197  do. 

G  198  '  Granite 

G  199  do. 

G  200  do. 

G  201  Till 

G  202  do. 

G  203  do. 

G  204  ;   do. 

G  205  Granite 

G  206  ;  Till 

G  207  ■  Granite 

G  208  : Till 

G  209  : Granite 

G  210  do. 

G  211  Till 

G  212  do- 

G  215  do. 

G  214  do. 

G  215  do. 

G  21G  do. 


6.0 

5.0 

18.0 


4.0 

13.0 

4.0 

18.0 


10.0 

10.0 

6.0 
8.0 


2.2 

15.0 

11.5 

9.5 

7.9 

20.0 

10.0 

9.0 

IG.O 

13. 0 

12.0 

12.2 

30.0 

11.1 

32.0 

14.8 

15.0 

13.0 

9.3 

10.0 

6.2 

6.0 

7.7 

5.0 


6-  7-35 
6-  7-35 
6-  5-35 

5-  5-35 

6-  5-35 
6-  5-35 
6-  5-35 
6-  7-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
5-31-35 
5-31-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
5-31-35 
5-31-35 
5-29-35 
5-29-35 


9 

15 

101 

39 

13 

13 

5 

20 

11 

13 

41 

19 

11 

7 

6 

9 

15 
15 
23 
16 
23 
10 
12 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  soa 
level 
(feet) 


G  217 
G  218 
G  219 
G  220 
G  221 
G  222 
G  223 
G  224 
G  225 
G  226 
G  227 
G  228 
G  229 
G  230 
G  231 
G  232 
G  233 
G  234 
G  235 
G  236 
G  237 
<"■  238 
u-  239 
G  240 


-   G.  Tonelli 

C,  Anderson 
:  C.  Anderson 
:  C,  Schmid 

;  Margaret  Hannigan 

i  Mrs.  J.  Larkin 

i  O'Keefe 

:  F.  Kallert 

;  F,  Wineken 

:  Mrs.  Thomas  Hannigan 

J,  Dolan 

J.  Hackett 

F.  Seattle 

J.  Seattle  Estate 

W.  H.  Norton 

Y'i'.  H.  Norton 

J,  Boattie  Estate 

J.  Johns 

A.  Gillert 

D.  Clark 
D.  Clark 
D.  Clark 
Kenyon  &  Mai an s 
C,  Andrews 


Type 


20 
35 
40 
25 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
15 
15 
10 

5 
10 

4 

4 
10 
14 

5 
10 


Dug 
do. 
do. 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 

do. 

do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Drilled 
do. 


Depth 
(feet) 


16.0 
14.2 
22.5 
15.0 

9.0 
10.0 
12.0 
15,0 

6.2 
12.0 

9.2 
11.6 

6.5 
17.3 
10.5 

6.0 
14.0 
12.3 
12.1 
12,2 
10.0 
21.5 
210.0 
75.0 


Diameter 
(inches ) 


36 
30 
36 
36 
36 
36 
36 
60 
42 
30 
36 
36 
36 
36 
36 
40 
18 
36 
36 
84 
36 
72 
6 
6 
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Water 

level 

Chloride  i 

Depth 

Date 

(parts 

V/ell 

Source 

Depth 

belo'v 

of 

per 

no. 

formation 

i    to 

land 

measure- 

million) : 

bedrock  ; 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

G  217 

Granite 

G  218 

■  Till 

G  ?.19 

do. 

C-  220 

Granite 

G  221 

Stratified 

drift 

G  222 

do. 

0  223 

do. 

G  224 

do. 

G  225 

do. 

G  226 

:'  Till 

G  227 

do. 

G  228 

Stratified 

drift 

G  229 

do. 

G  230 

do. 

G  231 

do. 

G  232 

:  Till 

G  233 

:  Stratified 

drift 

G  234 

do. 

G  235 

do- 

G 236 

do. 

G  237 

do. 

G  238 

Granite 

G  239 

do. 

G  240 

do. 

2.0 


12.0 

9.0 


12.0 


5.0 
4.0 
2.0 


5.0 
8.0 

6.8 
5.0 
5.4 
5.0 
6.0 
9.0 
2.0 
7.0 
6.0 
8.7 
2.5 
12.8 
8,0 
3.7 
4.5 
6.9 
7.4 
3.6 
4.6 
13.0 
40.0 
40.0 


5-29-35 
5-31-35 
5-31-35 
5-31-35 
5-29-35 
5-29-35 
5-29-35 
5-29-35 
5-29-35 
5-29-35 
5-31-35 
5-23-35 
5-20-35 
5-28-35 
5-28-35 
5-23-35 
5-28-35 
5-28-35 
5-28-35 
5-28-35 
5-28--35 
5-23-35 
5-29-35 
5-29-35 


15 
12 

6 
15 
11 
12 

9 
79 

9 
13 
11 
13 
13 

9 
10 
61 
29 
11 
164 
13 
28 
11 

8 
18 
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Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter ■ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches ) 

G  241 

;C. 

L.  Beeler 

50 

Drilled 

35.0 

6 

G  242 

;C. 

L,  Beeler 

40 

Dug 

10,0 

36 

G  243 

■P. 

T.  Walden 

15 

Drilled 

100.0 

6 

G  244 

W. 

S»  Leete 

50 

Dug 

10.0 

30 

G  245 

:w. 

So  Leete 

20 

do. 

10.0 

36 

G  246 

;w. 

S.  Leete 

30 

do. 

9.5 

36 

G  247 

; Taylor  &  Brown 

60 

Drilled 

80.0 

6 

G  248 

;l. 

Barnes 

15 

do. 

39.0 

6 

G  249 

w. 

3.  Leete 

30 

Dug 

11.5 

40 

G  250 

:,w. 

H,  Cupper 

40 

do. 

7.7 

36 

G  251 

:H. 

H.  Lord 

40 

do. 

8.4 

36 

G  252 

iF. 

Nann 

40 

Drilled 

32.0 

6 

G  253 

:C. 

Benton 

40 

Dug 

14.4 

30 

G  254 

c. 

Benton 

40 

do. 

14.9 

30 

G  255 

R. 

Benton 

40 

do. 

14.0 

36 

G  256 

:R. 

Benton 

40 

do. 

13.6 

36 

G  257 

iHattie  &  M»  Bontou- 

35 

do. 

10.2 

36 

G  259 

^D. 

Walden 

30 

do. 

11.2 

36 

G  260 

W. 

H.  Remington 

40 

Drilled 

125.0 

6 

G  261 

^E. 

Benton 

20 

Dug 

9.0 

36 

G  262 

:e. 

Benton 

10 

do. 

9.1 

36 

G  263 

;e. 

Benton 

10 

do. 

6.6 

20    1 

G  264 

■c. 

Benton 

40 

do. 

9.0 

18 

G  265 

c. 

Benton 

40 

do. 

9.0 

36 
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V,^l] 

r\o. 

a   241 

Granite 

G  242 

Till 

C-  243 

Granite 

G  244 

.  Till 

G  245 

do  . 

G  24  G 

do . 

G  247 

' Granite 

G  243 

do. 

G  249 

Till 

G  250 

do. 

G  251 

do. 

G  252 

Grajiite 

G  253 

Till 

G  254 

do . 

G  255 

do. 

G  256 

do  - 

G  257 

do . 

G  259 

do. 

G  260 

Granite 

G  261 

iTill 

G  262 

Ao.> 

G  2  Go 

do. 

G  264 

do  • 

G  265 

do . 

formation 


'.'/■ator 

level 

Chloride 

Depth 

to 
bedrock 
(feot) 

Depth. 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

(parts 
per 
million)  : 

4.0 

19.0 
1.0 

6-  3-35 
6-  3-35 

15 
22 

2.0 

10.0 

l.C 
5.0 

7.7 
8.0 
5.0 


:.o 


9.0 


10.0 


5.0 

4.6 

5.0 

2.8 

20.0 

10.0 

5.0 

2.6 

5.0 

15.0 

10.6 

9,9 

6.5 

7.6 

4.5 

8.0 

57.0 

1.4 

1.5 

1.0 

1.4 

3.2 


6-10-35 
6-  5-35 
6-  5-35 
6-  5-35 
6-  G-35 
6-  8-35 
G-  5-35 
6-  8-35 
6-  8-35 
6-  5-55 
G-  7-35 
6-  7-35 
6-  7-35 
6-  7-35 
6-  8-35 
6-11-35 
6-11-35 
6-11-35 
6-11-35 
6-11-35 
6-  8-35 
6-  8-35 


26 
28 

9 
10 
14 
23 

9 
24 
19 
10 
15 

9 
31 
33 
13 

9 
14 
17 
15 
18 
15 
11 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Qvmer 


G  266  • 

J. 

Dudley 

G  267 

G. 

T.  Sperry 

G  268  . 

G. 

T.  Sperry 

G  269 

G. 

T.  Sperry 

G  270 

c. 

Benton 

G  271 

F. 

Clinton 

G  272 

0. 

G.  Pough 

G  273 

E. 

Eliott 

G  274 

w. 

B.  Daboll 

G   275 

Bertha  Mitchell 

G  276 

J. 

L.  &  M.  Bunce 

G  277 

J. 

L.  &  M.  Bunce 

G  278 

G. 

T,  Sperry 

G  279 

Dr 

.  Parks 

G  280 

G. 

Jones 

G  281 

■   H. 

S.  Merwin 

G  282 

:  Chamberlain 

G  283 

J. 

E.  Griffith 

G  284 

;  H. 

F.  Garretson 

G  285 

A. 

French 

G  286 

■  J. 

Shryock 

G  287 

:  R.A.  &  A.E.  Hall 

G  288 

i  K. 

A.  &  A.E.  Hall 

G  289 

:  R. 

A.  &  A.E.  Hall 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


40 

15 

15 

15 

50 

30 

30 

10 

10 

5 

5 

5 

15 

10 

5 

15 

15 

15 

15 

5 

5 

10 

10 

10 


Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 


Diameter 
(inches ) 


4.5 
14.5 
22.6 

20.4 
7.0 

19.5 

350.0 

20.0 

^.-01.  0 

50.0 

10.2 

6.3 

8.6 

8.1 

65.0 

60.0 

100.0 

165.0 

7.8 
9.5 
7.2 
6.3 
8.4 


18 

60 

36 

48 

24 

36 

6 

36 

6 

6 

36 

36 

36 

36 

4 

6 

6 

6 

6 

36 

36 

36 

36 

36 
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in  tovm  of  Cruilford,    Connecticut  -  Continued 


'Tater     level 


^•'oll 
no. 


G  2GG 
G-  267 
G  268 
G  269 
G  270 
G  271 
G  272 
G  273 
G  274 
G  275 
G  276 
G  277 
G  278 
G  279 
6  280 
G  281 
G  282 
G  283 
G  284 
G  285 
G  236 
G  2P7 
G  288 
G  289 


Source 
formation 


Till 

do. 

do. 

do. 

do. 
GrroAite 

do. 
Till 
Granite 

do. 
Till 

do. 

do. 

do. 
Granite 

do . 

do. 

do. 

do. 

do. 
Till 

do. 

do. 

do. 


Depth 

to 
bedrock 
(feot) 


Depth 

beloT.- 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


10.0 
2.0 


2.0 


5.0 
1.0 
2.0 
1.0 

5.0 


1.1 
0,5 
0.2 

•  1.8 
3.0 
5.5 

30.0 

8.0 


1.3 
5.2 
4.6 
3.5 
5.2 


6-  8-35 
6-  8-35 
6-  8-35 
G-  8-55 
6-  7-35 
6-10-35 
0-13-35 

6-10-35 


2.3 

6-10-35 

1.8 

6-10-35 

1.2 

6-11-35 

4.4 

6-28-35 

8.8 

6-28-35 

20.0 

7-   6-55 

30.0 

7-28-35 

30.0 

7-   6-35 

6-11-35 
6-11-35 
6-28-35 
6-28-35 
6-28-35 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


9 

19 

21 

7 

7 

23 

52 
12 

147 

61 

12 

70 

72 

58 

57 

69 

50 

35 

41 

225 

308 

352 
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Records   of  wells 


i   Altitude 

i   above  sea 

Well 
no. 

Owner 

;   level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

G  290 

T, 

Landon 

1       5 

Dug 

10,0 

40 

G  291 

■  T. 

Land on 

5 

do. 

10.0 

36 

G  292 

■   R. 

Stevens 

\              10 

do. 

13,8 

36 

G  293 

:  R. 

T.  Spencer 

1      40 

Drilled 

200.0 

:           6 

G  294 

:  s. 

Spencer 

10 

do. 

42.0 

;       6 

G  295 

'■  E. 

Dudley 

1      10 

Dug 

12.8 

36 

G  296 

;  Hogaty 

30 

do. 

8,6 

36    \ 

G  297 

;  Rusconi 

30 

do. 

9.6 

36    1 

G  298 

:  E. 

Wilcox 

30 

do. 

12,0 

36 

G  299 

:  G. 

Orr 

40 

Drilled 

52,0 

6 

G  300 

■  E. 

Kemerer 

20 

do. 

60.0 

6    j 

G  301 

i  R. 

Lobdell 

40 

do. 

101.0 

6    1 

G  302 

\   A. 

L,  Marlow 

40 

do. 

101.0 

6 

G  303 

;  c. 

Weaver 

30 

do. 

45.0 

6 

G  304 

D. 

Spencer 

40 

Dug 

13,0 

36    1 

G  306 

■  R. 

W.  Griffin 

10 

do. 

7.9 

30 

G  307 

Mr 

3.  Earl  Parmellee 

15 

Drilled 

90,0 

6 

G  308 

w. 

Roland 

10 

Dug 

15,0 

36      ; 

G  309 

Mr: 

3»  George  Parmellee 

15 

do. 

22,0 

144 

G  310 

F. 

T.  Dudley 

15 

Drilled  ; 

52.0 

6 

G  311 

H. 

L.  Rand 

40     : 

do. 

30.0 

6 

G  312 

Mrs.  William  Hotohkissi 

40    i 

do. 

60,0 

6 

G  313 

Rusconi 

20 

Dug 

15.0 

36 

G  314 

Be] 

.court,  et  al. 

20 

Drilled 

S3.0 

6 
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'.Yritor      level 


Well 
no. 


Source 
forrnation 


G 

290 

,  Till 

Q 

291 

do. 

G 

do . 

n 

295 

Granite 

Q 

294 

do . 

G 

295 

Till 

G 

296 

do. 

G 

297 

do. 

G 

298 

do. 

G 

299 

Granite 

G 

300 

do. 

G 

301 

do. 

G 

302 

do. 

G 

303 

do. 

G 

304 

;  Till 

n 

306 

do . 

G 

307 

;  (rraviite 

G 

303 

■  Till 

G 

309 

do. 

G 

310 

Granite 

G 

311 

do. 

G 

312 

do. 

G 

313 

Till 

G 

314 

, Granite 

Dexith    ' 

Depth 

below 

to 

land 

bedrock 

surface 

(feet) 

(feet) 

5.0 

1.5 


1.0 
1.5 
2.0 
1.0 


1.0 


2.0 
2.0 
2.0 

6.0 


4.3 

4.0 

4.0 

30.0 

20.0 

2.0 

2.7 

2.5 

3.2 

17.0 

30.0 

30.0 

30.0 

20.0 

4.0 

3.2 

20.0 

5.0 

5.0 

15.0 

29.0 

40.0 

10.0 

15.0 


D-^te 

of 
measure- 
•Tiont 


6-11-35 
6-11-35 
6-12-35 
6-28-35 
6-12-35 
6-12-35 
6-12-35 
5-12-35 
6-12-35 
6-12-35 
G-12-35 
6-12-35 
6-15-35 
6-27-35 
6-12-35 
6-27-35 
6-27-35 
6-15-35 
5-12-55 
7-  3-35 
6-12-35 
6-12-55 
6-27-35 
6-15-35 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


64 

24 

12 

13 

12 

10 

10 

9 

8 

7 

9 

18 

16 

12 

16 

32 

12 

10 

9 

9 

9 

8 

9 


^  V 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


G  315 

:  Luddington,  et  al. 

G  316 

;  H. 

F.  Sperry 

G  317 

i  Rev.  H.  Tiet jen 

G  318 

jW. 

E,  Sheehan 

G  319 

\  c. 

Rickser 

G  320 

T. 

H.  Doyle 

G  321 

:  T- 

H.  Doyle 

G  322 

;  J. 

Turdboll 

G  323 

!  T. 

H.  Doyle 

G  324 

:  B. 

W.  Bishop 

G  325 

>i. 

Jillson 

G  326 

H. 

C.  Cashem 

G  327 

■  H. 

C •  Cashom 

G  328 

;  J. 

Conroy 

G  329 

:  Mr 

s,  Edward  Rowen 

G  330 

;  J. 

G.  Swink 

G  331 

F. 

Reynolds 

G  332 

Mr 

s.  Robert  Ferguson 

G  333 

:f. 

S.  Geerish 

G  334 

:  F. 

S.  Geerish 

G  335 

I. 

Mitchell 

G  336 

;  Miss  Molly  Munson 

G  337 

L. 

P.  Anderson 

G  330 

C. 

Norton 

15 
15 
20 
30 
25 
20 
25 
30 
5 
60 
60 
40 
40 
60 
50 
40 
20 
10 
40 
40 
40 
30 
15 
15 


Drilled 

do, 

do. 

do, 

do. 

do. 
Dug 

Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


70.0 
85,0 
72.0 
58,0 
85.0 
63.0 
10,0 
68,0 
9.2 
68.0 
72.0 
42.0 
53.0 
55.0 
75.0 
79.0 
52.0 
12.0 
142.0 
55.0 
63.0 
38.0 
30.0 
38.0 


6 

6 
6 

6 
6 

36 
6 

30 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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Well 
no. 


Source 

forr:;ntion 


G  315 

Granite 

«:■  316 

do. 

G  317 

do. 

G  310 

do. 

G  319 

do. 

G  320 

do. 

G  321 

Till 

6  322 

Granite 

G  323 

■  Till 

G  324 

; Granite 

G  325 

do. 

G  526 

do. 

G  327 

do. 

G  32 S 

do. 

G  529 

do. 

G  330 

do . 

G  331 

do. 

G  3o2 

■Till 

G  333 

•  Granite 

G  334 

do. 

G  335 

do. 

G  336 

do. 

G  337 

^Gnei,33 

G  338 

Granite 

3.0 
6.0 
8.0 
2.0 
2.0 
3.0 

6.0 

0,0 

4.0 
6.0 
2 .0 
4.0 
5.0 
24.0 

3.0 
5.0 
2.0 
1.0 
1.5 
3.0 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


15.0 
30.0 
20.0 
30.0 
30.0 
50.0 

5.0 
30.0 

7.8 
30.0 
30.0 
17.0 
16.0 
10.0 
10.0 
20.0 
10.0 

6.0 
90.0 
20.0 
15.0 
22.0 
15.0 

7.0 


3-15-35 

6-27-55 

6-27-35 

6-12-35 

6-14-35 

6-14-35 

6-14-35 

6-14-35 

6-14-35 

6-20-35 

7-  2-35 

6-28-35 

6-15-35 

6-15-35 

6-14-35 

6-14.-35 

7-14-35 

6-17-35 

6-28-35 

6-28-55 

6-28-35 

6-17-35 

6--17-35 

6-17-35 


14 

8 
12 
7 
9 
14 
18 
15 
10 
12 
13 

13 
11 
20 

16 
13 
17 
11 
15 
17 
57 
72 
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Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

G  339 

w. 

W.  Norton 

30 

Drilled  ; 

35.0 

G  340 

R. 

B.  Waugh 

20 

Dug      \ 

10.6 

G  341 

R. 

Rolf 

20 

Drilled  : 

26.0 

G  342 

H. 

Mitchell 

30 

do. 

55,0 

G  343 

Caroline  Smith  Shaw 

30 

do. 

38.0 

G  344 

S. 

C.  Barnes 

15 

do. 

40,0 

G  345 

Mi 

ss  E.  G.  Davis 

20 

do. 

43.0 

G  346 

Mr 

s,  Knowles 

15 

do.    1 

40,0 

G  347 

A. 

Mi  Hoy 

20 

do. 

65.0 

G  348 

Mr 

3.  William  E.  Bell 

30 

do. 

88,0 

G  349 

Lutters 

25 

do. 

90,0 

G  350 

P. 

H,  Taylor 

15 

do. 

52.0 

G  351 

F. 

Reynolds 

40 

do» 

74.0 

G  352 

J. 

Ryan 

50 

do. 

73.0 

G  353 

A. 

Tange 

40 

do. 

152,0 

G  354 

F. 

E.  Ingals 

5 

Dug 

14.0 

G  355 

F. 

E.  Ingals 

10 

Drilled  ; 

30,0 

G  356 

F. 

Fage 

10 

Dug      1 

15,0 

G  357 

F. 

Page 

10 

do. 

12,5 

G  358 

M. 

J.  Murray 

10 

do. 

11.0 

G  359 

F. 

Page 

10 

do. 

12.0 

G  360 

c. 

Shea 

10 

do. 

15,0 

G  361 

C, 

H.  Stannard 

10 

do. 

14.2 

G  362 

G. 

Conway 

10 

do. 

15,0 

Diameter 
(inches ) 


6 

36 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

36 

6 

30 

30 

30 

36 

36 

36 

36 
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Vfeter 

level 

Chloride  ■ 

Depth 

Date 

(parts 

Wol]. 

Source 

Depth 

helovr 

of 

per 

not 

formation     ; 

to 

land 

measure-  ; 

million) ■ 

bedrock  : 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

G  339 

Granite 

2.0     1 

20.0 

6-23-35  ■ 

16 

G  340 

Till 

7.3 

6-28-35 

40 

G  341 

Granite 

1.5     ^ 

10.0 

6-28-35 

22 

G  542 

do. 

1.0       : 

20.0 

6-28-35  ' 

18 

G  343 

do. 

0.5 

9.0 

6-28-35 

13 

G  344 

do. 

5.0 

15.0 

7-  1-35 

23 

G  34L". 

do. 

3.0 

20.0 

7-  2-35 

10 

G  34  G 

do. 

2.0 

20.0 

;   7-  2-35 

16 

G  547 

do. 

2.0 

20.0 

7-  2-35 

19 

G  348 

do. 

0.0 

40.0 

7-  2-35 

17 

G  349 

do. 

2.0 

20.0 

7-  2-35 

15 

G  350 

do- 

20.0 

7-  2-35 

13 

G  351 

do  . 

. 

14.0 

20.0 

7-  1-55 

19 

G  352 

do. 

20.0 

7-  1-35 

15 

G  353 

do. 

40.0 

7-  2-35 

11 

G  354 

Strn.tif 

Led 

drift 

9.0 

7-  2-35 

19 

G  355 

Giaeiss 

20.0 

13.0 

7-  2-35 

27 

G  356 

Stratified 

drift 

9.0 

6-27-35 

25 

G  357 

do. 

i     7.5 

6-27-35 

\           25 

G  358 

do. 

]           9.1 

6-27-35 

17 

G  359 

do. 

;     8.5 

6-27-35 

21 

G  3  GO 

do. 

i    10.0 

G-27-35 

■           17 

G  361 

do. 

' 

9.7 

6-27-35 

10 

G  362 

do. 

1     8.0 

6-26-35 

15 
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Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

D 
( 

L aineter  ; 
inches)  I 

G  363 

F.  Hart 

10.0 

Dug 

13.4 

36    \ 

G  364 

:  D.  Belcher 

10.0    i 

do. 

9.0 

36    : 

G  365 

:  C .  Newton 

10.0 

Driven 

14,0 

1*   1 

G  366 

.Mrs.  Mercer 

10.0 

do. 

14.0 

1^   1 

G  367 

i  Mrs.  A.  E.  Ayer 

10.0 

do. 

14.0 

1| 

G  368 

i  C.  Newton 

10.0    1 

do. 

14.0 

1*   ! 

G  369 

iMrs.  J.  Oliver 

5.0 

Dug 

8,6 

36 

G  370 

:  U,  So  Lighthouse 

Dep't 

10.0 

do* 

14.0 

36 
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Source 
formati 

on 

Depth    : 
to      i 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  \ 

(parts 
per     1 
million) ! 

iVell 
no . 

Depth 

belovv^ 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

Cf  3G3 

Strati 

fied  dri 

ft 

6.4 

6-26-35 

25     \ 

G  364 

do . 

7.0 

6-27-35 

22     1 

Ct  SfsS 

do. 

10.0 

7-  2-35 

7     i 

a  366 

do. 

10.0 

7-  2-35 

10     i 

a  3G7 

do. 

10.0 

7-  2-35 

7     ! 

G  3G8 

do. 

10.0 

7-  1-35 

9     j 

C-  369 

do. 

6.0 

6-27-35 

7 

G  370 

do. 

8.3 

6-25-35 

82     1 
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Records   of  snriners 


ric 

• 

Owner 

Altitude 
above  sea 
;   level 
(feet) 

Topographic 
situation 

Source     1 
formation   : 

r 

9 

Vir.  Seifert 

210 

Hillside 

Till             ; 

10 

E.  Noack 

1    200 

Valley 

do. 

n 

12 

G,  Seifert 

;    210 

Slope 

Sandstone 

a 

13 

Edith  Noack 

1    200 

Valley 

Stratified  drift 

G 

17 

R,  Kintz 

i    260 

Slope 

Till 

G 

26 

C,  RusGoni 

]          420 

Terrace 

dOa 

G 

30 

New  Haven  Water  Co, 

300 

Valley 

dOt 

G 

39 

No  Dudley 

i    160 

Toe  of  Slope 

Schist 

G 

49 

N,  Dudley 

^    140 

do. 

Till 

G 

61 

R»  Coffey 

;     100 

Slope 

do. 

G 

76 

S,  Massinello 

:     100 

do. 

do« 

G 

77 

S,  Massinello 

!     100 

do. 

Granite 

G 

79 

E,  Frisco 

\          100 

Base  of  Slope 

Till 

G 

82 

F.  Wolynec 

i     70 

Toe  of  Slope 

Gneiss 

G 

94 

Hay  Caughey 
Elooiior  H.  Litble 

;     80 

Edge  of  mar.ihy 
valley 

Stratified  drift 

G 

107 

G,  Sanborn 

1     40 

Base  of  Slope 

Granite 

G 

108 

J,  Dudley 

1     60 

Valley 

do. 

G 

129 

Swan 

;    20 

Toe  of  Slope 

Till 

G 

176 

K.  B.  Clark 

1     20 

Base  of  Slope 

Granite 
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in  toYm  of  Guilford,  Connocticut 


Spring' 
no. 


Improvements 


»,7 

30 

c- 

39 

G 

49 

G 

61 

G 

76 

G 

77 

G 

79 

G 

82 

G   9  :  Natural  rock  baa  in,  3  feot  deep, 
I  piped  to  masonry  pit  4x3  feet 

G  10  Masonry  reservoir,  8x15  feet, 
:   wooden  cover 

G  12  ;  Tile  casing,  3x3  feet 

G  13  i   do. 

G  17  Concrete  pit,  covered,  piped 
1000  feet 

G  26  ,  Concrete  pit,  piped  to  tvro 
houses  and  barn 

Masonry  catchment 

do. 

Masonry  casing 

Masonry  casing,  overflovi  to  pool, 
electric  pump 

Tile  sunk  in  ground 

None 

Masonry  pit,  electric  puirip 

Concrete  pit,  electric  pu:inp, 
■   piped  to  house 

G  94  ■  Masonry  catchiTient,  3x9  foet,^  HP 
;  electric  pump 


G  107  •  Masonry  casing 


G  108  None 

G  129  Concrete  pit,  2.5x4  feot 

G  176  :  Masonry  catchment 


Fluctuation 
(a) 


Yield 
(gallons 

a 
minute ) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Slight 


do, 

do. 
None 


Slight 


do. 


do. 

Dry  in 
summer 
None 

do. 


do, 

do. 

do. 

Slight 

do. 


0,5  (a): 
1   (bi 


1 
1 
4 


(a)| 
(b)| 
(a)| 

4   (a)i 

2,5  (a) 

0,5  (a) 

3  (a) 

2.5  (b) 

1.5  (a) 

2.5  (a) 

10  (a) 

8  (a) 

0, 75(b) 

1.5  (a) 
2.5  (a) 
0.25(b) 
0.75(b) 


6 
6 
6 


6 
7 
4 
6 

20 

10 

19 

6 


6 

6 

10 

8 


(a)  Reported  (b)  Estimated 
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Records  of  springs 


Spring: 
no» 


Owner 


u  132  Mulberry  Farm 
G  190  '  G.  Hill  . 
..  IDl  A,  Bayha 
i  19S  W.  Loete 
ir  258  .  Hattie  &  K.  Benton 
G-  305   R.  H.  Branes 


Albitude 
above  sea 
level 
(feot) 


20 
30 
40 
40 
30 

;  2 


Topographic 
situation 


Valley 

do. 

do. 

do. 

do. 

Edge  of  tide 
water 


Source 
formation 


Till 

Granite 

Till 

do* 

do. 
Granite 
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Spring 
no. 


Improveip.ents 


G  182 
G  190 
G  191 
G  193 
G  258 
G  305 


Fluctua.bion 
(a) 


Wooden  curbing 

Masonry  casing,  screened 

Masonry  casing,  2.5  foet  diameter 

Masonry  casing 

Masonry  catchment 

Concrete  catchment,  2x4  feet, 
covered,  600  gallon  tanlc,  wind- 
mill and  electric  puiup 


None 


Yield 
(gallons 

a 
minute ) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


2.5  (ta) 
0.5  (b)^ 
0.5  (b) 
0,5  (a): 
0.5  (b); 
0.75(b) 


11 
7 
11 
31 
14 
24 


(a)  Reported   (b)  Estimated 
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G-  104.  A.  D.  Mvmger,  abandoned  dug  vrell,  Uut  Plains  Rd.,  Guilford. 
Diar.ietor  30  inches,  depth  21,4  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  upper  sharp  edge  top  of  curb,  v/ost  side  at  the  land  surface. 
Thf3  water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


r.'ater  luvel 


Date 


Tifator  level 


Date 


Water  level 


1935 

1936 

r'  1937"'"" 



July  5 

14.95 

i  Apr 

.  16 

13.50 

i  Jan. 

28 

12,39 

12 

15.95 

23 

14.42 

1  Feb. 

4 

13,62 

19 

16.09 

30 

14.83 

11 

14.44 

26 

16  =  17 

;  May 

7 

15.26 

17 

14,94 

Aug 

2 

16.18 

14 

15.50 

25 

15.11 

9 

16.21 

21 

15.60 

i  Mar . 

4 

14,98 

16 

16.42 

28 

15.88 

10 

15.29 

23 

16.35 

i  Jun. 

,•  4 

16.06 

17 

15.61 

30 

1G.41 

11 

16.25 

24 

14.06 

Sept.  6 

16.40 

18 

16,18 

31 

14,31 

13 

16.37 

25 

15  c  81 

!  Apr, 

7 

14.96 

20 

16.39 

;  «Jul;y 

'     2 

15.84 

15 

15.09 

27 

16.43 

9 

16.17 

21 

15.20 

Oct. 

4 

16.77 

16 

16.42 

28 

15.07 

11 

16,97 

23 

16.57 

j  May 

5 

15,04 

18 

17.22 

30 

16.29 

12 

15.25 

25 

16.73 

Aug. 

6 

16.40 

20 

15.64 

Nov. 

1 

16.45 

13 

16.61 

26 

15.92 

8 

16.55 

20 

16.70 

June 

4 

15.87 

16 

16.61 

27 

16.63 

9 

15.96 

22 

16.61 

Sept 

.  3 

16,55 

16 

16.18 

29 

16.62 

10 

16.69 

23 

16,29 

Dec. 

5 

16.67 

17 

17.10 

30 

16.25 

12 

16.47 

24 

16.54 

July 

7 

16.20 

19 

16.40 

Oct. 

1 

16.10 

Aug. 

12 

16.49 

26 

16.42           : 

8 

15.73 

18 

16.61 

1936 

15 

15.47 

25 

16.74 

Jan. 

2 

•16.35 

22 

14.88 

Sept 

,  2 

16.83 

11 

15.87 

29 

14.52 

8 

16.85 

16 

15.32      1 

ITov. 

5 

li.90 

16 

16.95 

23 

15.72      : 

12 

15.40 

22 

17.02 

30 

14,87       j 

19 

15,85           ': 

30 

17.00 

Feb. 

6 

14.35       1 

25 

16,10 

Oct, 

7 

17,05 

13 

15.13 

Dec, 

3 

16.40 

13 

17,15 

21 

15.15 

10 

15,30       i 

19 

17.15 

27 

14.90 

17 

13.00       1 

Nov. 

2 

16.96 

Mar. 

5 

14.95      1 

24 

11.50       1 

15 

16.35 

12 

14.24      ! 

30 

13.15       1 

29 

15.18 

19 

13.37      i 

1937 

Dec, 

13 

14.05 

26 

12.17      \ 

Jan. 

7 

13,64 

28 

15.04 

Apr. 

3 
9 

12.36      j 
12.79      j 

14 
22 

13.86 
13.74 
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G  122.   E.  \'i,   Dudley,  abandoned  dug  well,  143  Church  St.,  Guilford. 
Diameter  36  inches,  depth  13.5  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark 
on  sharp  edge  of  porch  board  south  side  3.0  feet  above  the  land  surface. 
The  v;ater -bearing  formation  is  stro.tified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

YiTater  level 

;  Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

;   1936 

1937 

July 

12 

11.01 

1  Apr.  16 

6.92 

;  Jan,  22 

6.73 

19 

11.27 

i      23 

7.74 

28 

6.88 

26 

10.74 

1      30 

8.34 

;  Feb.   4 

7.25 

Aug. 

2 

10.56 

i  May   7 

8.75 

;      11 

7.80 

9 

10.92 

\              14 

9.20 

17 

7.65 

16 

11.35 

1      21 

9.41 

25 

7o73 

23 

11.55 

:      28 

9.85 

:  Mar.   4 

8.28 

30 

11.83 

Juno  4 

10.28 

10 

8o53 

Sept 

.  6 

12.15 

11 

10.62 

17 

7,17 

13 

11.48 

18 

9.53 

24 

7.35 

20 

11.73 

25 

9,14 

31 

7.80 

27 

11.93 

July  2 

9,69 

Apr.  7 

7,59 

Oct. 

4 

12.14 

9 

10.08 

15 

8.13 

11 

12.40 

16 

10.57 

21 

8.52 

18 

12.48 

23 

10.97 

28 

7.50 

25 

12,63 

30 

11.30 

May   5 

8.39 

Nov. 

1 

12.75 

Aug.   6 

11.50 

12 

8.84 

8 

12.87 

13 

11.80 

20 

10.04 

16 

13,05 

20 

13.00 

26 

9.38 

22 

13.13 

27 

12.12 

June  4 

9.56 

29 

12,93 

Sept.  3 

12.21 

9 

9.95 

Dec. 

5 

12.57 

10 

12.50 

16 

10,20 

12 

12.67 

17 

12.72 

23 

9.82 

19 

12.65 

24 

12.57 

30 

9.88 

26 

12.75 

Oct,   1 

12.07 

July  7 

9.19 

1936 

8 

11.48 

Aug,  12 

11.19 

Jan. 

2 

12.89 

15 

10.63 

18 

11.42 

11 

11.22 

22 

9.60 

25 

11.22 

16 

9.74 

29 

9.55 

Sept,  2 

11.27 

23 

9.17 

Nov.   5 

10.02 

8 

11.54 

30 

3.97 

12 

10.03 

16 

11.38 

Feb. 

6 

9.67 

19 

11.85 

22 

11.76 

13 

9.86 

25 

11,02 

30 

11.91 

21 

9.00 

Dec.   5 

10.73 

Oct.   7 

12,08 

27 

7.65 

10 

9.37 

13 

12.24 

Mar . 

6.65 

17 

6,90 

19 

12.37 

12 

5.30      j 

24 

6.90 

Nov,   2 

10.16 

19 

6.32 

30 

7,40 

15 

9.68 

26 

6.86 

1937 

29 

6.98 

Apr, 

3 

6.94      1 

Jan.   7 

7.04 

Dec.  13 

7.84 

9 

6.97       i 

14 

7,38      i 

28 

8.18 
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G  152.  "vY,  L,  Stone,  abandoned  dug  well.  River  Stt,  Guilford.  Diameter 
30  inches,  depth  14.6  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark  at  south 
side  sharp  edge  top  of  curb  at  the  land  surface.  The  water-bearing 
formation  is  stratified  drift. 

Vfater  lev'^l  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

July  5 

11.80 

Apr.  16 

9,79 

12 

11.89 

23 

10.05 

19 

12.07 

30 

10.45 

26 

11.44      1 

May   7 

10,70 

Aug.   2 

11.60 

14 

10.91 

9 

11.91      i 

21 

11.04 

16 

12.13 

.28 

11.21 

23 

12.07 

June  4 

11.39 

30 

12.30      : 

11 

11,59 

Sept.  6 

11.88 

18 

10.94 

13 

11.72 

25 

10,99 

20 

12.16 

July  2 

10.72 

27 

12.38 

9 

11.60 

Oct.   4 

12.41 

16 

11.87 

11 

12,58 

23 

11.87 

18 

12,70 

30 

12,10 

25 

12.72 

Aug.   6 

12,16 

Nov .   1 

12.78 

13 

12.57 

8 

12.81 

20 

12.46 

15 

12.80 

27 

12.54 

1 : 

22 

12.30 

Sept.  3 

12.60 

29 

12.54 

10 

12.73 

Doc.   5 

12.47 

17 

12.85 

12 

12.65 

24 

12.30 

19 

12.73 

Oct.   1 

12.14 

26 

12.87 

8 

12.23 

1936 

15 

12.15 

Jan.   2 

12,95 

22 

11.83 

11 

11.87 

29 

11,55 

16 

11.37 

!'Io"v ,   5 

11.89 

23 

11.14 

12 

11.88 

30 

11.42 

19 

12.03 

Feb.   6 

11.73 

25 

12.00 

13 

11.63 

Dec.   3 

12.02 

21 

11.10 

10 

11.52 

27 

11.10 

17 

10,07 

Mar .   5 

10.65 

24 

9o84 

12 

9.58 

30 

10,25 

19 

9.14 

1937 

26 

9.70 

Jan.   7 

10.00 

Apr.   5 

10.04 

14 

10.13 

9 

10.00 

22 

9.80 

Date 

Water  level 

1937 

Jan.  28 

9.68 

Feb.   4 

9.84 

11 

10.33 

17 

10.28 

25 

10.26 

Mar .  4 

10.57 

10 

10.73 

17 

9.95 

24 

10.07 

31 

10.47 

Apr,   7 

10.39 

15 

10.53 

21 

10.75 

28 

10.23 

Hay   5 

10.67 

12 

10.91 

19 

11.00 

26 

11.20 

June  4 

11.32 

9 

11.44 

16 

11.57 

23 

11.21 

30 

11.40 

July  7 

11.09 

Aug.  12 

12.03 

18 

12.19 

25 

12.04 

Sept.  2 

14.92 

8 

12.27 

16 

12.12 

23 

12.32 

30 

'  12.50 

Oct.   7 

12.48 

13 

12.58 

19 

12,65 

jMov.   2 

11,78 

15 

11.12 

29 

10.28 

Dec.  13 

10.63 

28 

10.83 
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G  246o  vL    S.  Leete,  abandoned  dug  v/oll.  Great  Harbor,  Guilford, 
Diameter  36  inches,  depth  9.5  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark  on 
top  of  curb  at  the  Isuid  surface.   The  water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Dato 

Vlater  lovel 

Date 

YiTat 

er  level 

Date 

Wat 

er  level 

1935 

1935 

1935 

July  5 

4. OS 

Aug.  16 

5.33 

Sept. 27 

4.67 

12 

4.23 

23 

5.91 

Oct.   4 

5.61 

19 

5.23 

30 

6.30 

11 

6.20 

26 

2.72 

Sept.  6 

4.70 

18 

6.40 

Aug.   2 

2.80 

13 

2.89 

9 

4.10 

20 

3.45 

G  253.   C.  Benton,  abandoned  dug  well.  Sachems  Head,  Guilford. 
Diameter  30  inches,  depth  14.4  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  sharp  edge  top  of  curb,  southwest  side  at  the  land  surface.   The 
water-b.;aring  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

»'ator  lovel 

Date 

Water  lovel 

Date 

fater  level 

1937 

1937 

1937 

Feb, 

11 

7.30 

May  12 

8.60 

Sept.  G 

Dry 

17 

7.16 

20 

7.79 

16 

Dry 

25 

7.13 

26 

9.19 

22 

Dry 

Mar. 

4 

7. 86 

June  4 

9.80 

30 

Dry 

10 

8.35 

9 

10.28 

Oct.   7 

Dry 

17 

5.72 

16 

10,82 

13 

Dry 

24 

5.89 

23 

10.49 

19 

Dry 

31 

6,92 

30 

10.14 

i^lov,   2 

12.43 

Apr. 

7 

7.84 

July  7 

9.91 

15 

11.45 

15 

7.40 

Aug.  12 

12.73 

29 

4.23 

21 

8,10 

18 

11.73 

Dec.  13 

6.70 

28 

6,65 

25 

13.66 

28 

7.56 

May 

5 

7.70 

Sept.  2 

13.99 

G  254.   C,  Benton,  abandoned  dug  well.  Sachems  Head,  Guilfordo 
DiDja.iter  30  inches,  depth  14.9  feet.   Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  sharp  edge  top  of  curb  weso  side  0.4  foot  above  the  land  surface. 


The  wat'^r-b oaring  formation  is  till. 


Yfater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Watf^r  level 


1935 
July  5 


10.  GO 


Date 


«iiator  levv.l 


Date    T/ater  level 


1935 

July  12    11.02 


1935 
July  19 


11.42 
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Wator  le-uel  in  feet  bclovj-  measuring  point  in  well  G  254-Continued 


Date 

VTatf'r  level 

1935 

July 

26 

11.50 

Aug. 

2 

10.83 

9 

11.28 

16 

11.69 

23 

11.98 

30 

12.13 

Sept 

.  6 

12.12 

13 

11.87 

20 

11.82 

27 

12.09 

Oct. 

4 

12,35 

11 

12,48 

18 

12.66 

25 

12.78 

Hov. 

1 

12.89 

8 

13,00 

15 

13.10 

22 

13.30 

29 

13.25 

Dec. 

5 

13.15 

12 

12.80 

19 

12.51 

26 

12.22 

1936 

Jan. 

2 

12.04 

11 

11.23 

16 

9.83 

30 

7,42 

Feb. 

6 

8,05 

12 

8.27 

21 

8.90 

27 

6.32 

Mar. 

5 

3.80 

12 

0.95 

19 

0,95 

26 

3.30 

Apr. 

3 

3.67 

9 

3.58 

16 

3.84 

23 

5.34 

Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1936 

Apr.  30 

Mky   7 

14 

21 

28 

June  4 

11 

18 

25 

July  2 
o 

16 
23 
30 

Aug,  6 
13 
20 
27 

Sept.  3 
10 
17 
24 
1 
8 
15 
22 
29 
5 
12 
19 
25 

Dec.  3 
10 
17 
24 
30 
1937 

Jail.  7 
14 
22 


Ocl 


JmOVi 


'  6.80 

7.63 

8.30 

8.57 

8.93 

9.53 

10,11 

9.06 

8.26 

9.00 

9.78 

10.45 

10.90 

11.37 

11.42 

12.07 

12.25 

12.46 

12,68 

12.90 

13.22 

13,10 

13,30 

13,05 

12,70 

12,07 

11.00 

11.25 

10.75 

10,22 

10.45 

10.70 

8.30 

3,55 

o ,  37 

5.01 

3.13 
4.70 
1.31 


Mar. 


May 


Jun 


1937 

Jan.  28 

Feb,   4 

11 

17 

25 

4 

10 

17 

24 

31 

Apr.  7 

15 

21 

28 

5 

12 

20 

26 

4 

9 

16 

23 

30 

July  7 

Aug.  12 

18 

25 

Sept,  2 

8 

16 

23 

30 

Ocb.   7 

13 

19 

Mov.  2 

15 

29 

Dec,  13 

28 


3.44 

4,87 

5.94 

5,83 

5.79 

6.70 

7.23 

3.32 

4.33 

5.63 

5.43 

5.18 

6.98 

5.30 

6.57 

7.60 

8.79 

8.25 

8.95 

10.38 

9.97 

9.79 

9.14 

8.96 

11.25 

13.31 

11.94 

12.10 

12.18 

12.27 

12.40 

12.52 

12.67 

12.77 

12.86 

13.99 

13.68 

9.59 

5,97 

6.10 


G  267.   G,  T.  Sperry,  abandoned  dug  well.  Sachems  Rd.,  Guilford. 
Diameter  60  inches,  depth  14,5  feet.   Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  top  of  cement  curb  2.5  feet  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  till. 


ly.w' 
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iiater   Invel  in  foot  belO'-v  measuring  point  in  well  G  267-Continued 


Date    Vd'ater  lovol 


1935 
12 


3.75 

3.03 


Dato 

"  "935"" 
July  19 
26 


Vv'ator  level 


Date 


'.J'ater  level 


4.07 
2.88 


19o 

5 

Auf,. 

2 

2. 

99 

9 

3 

,95 

G  29c3o   E.  V('ilcox,  abandoned  dug  well,  Indian  Cove,  Guilford, 
Diaranter  36  inches,  depth  12.0  fecto   Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  top  of  tile  curb  1.0  foot  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  till. 

?fater  level  in  feet  beloY/  measuring  point 


Date 

Vifater  level 

Dato 
r935~ 

Water  level 

Datd 

'■~T9 

¥t 
... ._.- 

iter  level 

1935 

July  5 

5.20 

Dec. 

19 

2.78 

JrJio 

7 

2.01 

12 

5.55 

26 

2.62 

14 

2.53 

19 

5.9C 

19 

36 

22 

1.52 

26 

2.20 

Jan. 

2 

5.13 

28 

1.80 

Aug.   2 

3,56 

11 

2.93       i 

Feb. 

4 

1.96 

9 

4.45 

16 

1,30 

11 

2,07 

16 

4.56 

Mar , 

5 

1 .  70 

17 

1.92 

23 

4.70 

12 

1,30 

25 

1.88 

30 

19 

1.30 

liar . 

4 

2.10 

Sept.  6 

2.80 

26 

2.08       : 

10 

2.24 

13 

2.45 

Apr. 

3 

2.73       1 

17 

1.56 

20 

3.23 

9 

2.89 

24 

1,85 

27 

4.54 

16 

1.85 

31 

2.06 

Oct.   4 

4.94 

23 

2.15      i 

Apr. 

7 

1.78 

11 

5.25 

30 

2.43 

15 

1.01 

18 

5.65 

May 

7 

2.93 

21 

2,30 

25 

6.01 

21 

3,64 

28 

1.90 

JTov.   1 

6.33 

28 

4.27 

Hay 

5 

2.44 

8 

6.52 

Jvine 

4 

4.78 

12 

3.03 

15 

6.59 

11 

5.32 

20 

2.19 

22 

5.66 

18 

2.27      i 

26 

3.20 

29 

4.54 

25 

2.52      : 

Juno 

4 

3.58 

Doc .   5 

3.10 

Dec. 

24 

1.88       : 

9 

3.79 

12 

3.15 

30 

2o02 

16 

3.97 
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Records  of  wells 


Wei] 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Hd 

4 

c. 

Brainard 

Hd 

5 

2J  0 

G.  Rich 

a 

6: 

Mr 

3.  R.  Thayer 

ij'. ' 

8 

L. 

Adametz 

M 

9  ; 

L. 

Adamet?, 

Hd 

1'^^ 

E. 

Kelloy 

Hd 

11; 

\'U 

Hubbard 

Hd 

12 

H. 

E,  Barker 

Hd 

13: 

G. 

Hubbard 

Hd 

14^ 

A. 

Johnson 

Hd 

15; 

P. 

Kocacik 

Hd 

16; 

G. 

Burr 

Hd 

17 

F. 

Walkley 

Hd 

18  i 

c. 

H,  Bailey 

Hd 

19  : 

G. 

E.  Bailey 

Hd 

20  : 

G. 

L.  Neff 

Hd 

21  ■ 

P. 

Doyle 

Hd^ 

22: 

H. 

F.  Spencer 

Hd 

23; 

Rev.  A.  H.  Can 

Hd 

24: 

F. 

Olsen 

Hd 

25; 

H. 

I.  Spencer 

Hd 

26; 

R. 

Brooks 

Hd 

27  i 

E. 

S.  Gook 

Hd 

20  : 

A. 

A.  Smith 

140 
160 
180 
200 
200 
160 
160 
160 
180 
180 
160 
160 
170 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
150 
150 
150 
150 
150 


Dug 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 


13.3 
14.6 
20.8 
16.4 
27.9 
16.0 
19.3 
17.2 
35.6 
25,0 
17.3 
20.3 
24.5 
32.0 
30,9 
24.8 
19.9 
20.3 
16.8 
13.8 
24.5 
14.8 
14.6 
14.1 


24 
24 
24 
30 
30 
30 
36 
30 
36 
36 
36 
36 
24 
36 
28 
24 
36 
24 
30 
36 
30 
36 
28 
36 


in  tovm  of  Haddam,  Connecticut. 


154 


Source 
formation 

Depth 
to 

\       bedrock 
I        (feet) 

Water 

level 

Chloride 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Dr.te     1 

of      : 

measure-  : 

ment     \ 

(parts 
per 

million) 

Hd   4 

:  Till 

6.5 

11-27-34  i 

11 

Hd   5 

do. 

14.6 

9.2 

11-28-34  i 

7 

Hd   6 

do. 

6.0 

11-28-34  : 

5        ; 

Hd   0 

do. 

8.3 

11-28-34  ! 

21 

Hd   9 

do. 

12.8 

11-28-34  ; 

17 

Hd  10 

do. 

12.0 

11-28-34  i 

5 

Hd  11 

do. 

19.3 

11-28-34  i 

13 

Hd  12 

do. 

11.0 

11-28-34  1 

6 

Hd  13 

do. 

14.7 

11-30-34  ; 

15 

Hd  14 

do. 

15.0 

11-30-34  1 

10 

Hd  15 

do. 

6.2 

11-30-34 

44 

Hd   16 

do. 

11.9 

11-50-34  : 

12 

Hd   17 

do. 

■  12.8 

11-30-34  : 

6 

Hd  18 

do. 

12.0 

11-50-34 

11     \ 

Hd  19 

do. 

11.6 

11-50-34  , 

18 

Hd  20 

do. 

15.8 

12-  3-34 

5     \ 

Hd  21 

do. 

8.G 

12-  3-34 

11 

Hd  22  : 

do. 

5.2 

12-  3-34  ; 

8 

Hd  23 

do. 

5.0 

12-  3-34  1 

8 

Hd  24  '■ 

do.               1 

7.3 

12-  3-34  ; 

6     1 

Hd  25 

do. 

12.8 

12-  3-54  ; 

13 

Hd    26    : 

do. 

3.6 

12-  3-54  I 

3 

Hd  27 

do.               I 

4.0 

12-  4-34  : 

7 

Hd  20 

do.              i 

5.0 

12-  4-34  : 
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Records  of  wells 


Wnl  1 
no « 


Ovnier 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feot) 


Diameter 
(inches) 


Id 

29 

H. 

B.  Carlson 

II--( 

30; 

Towii  of  Had'lam 

M 

31: 

c. 

Luudgron 

lid 

;52 ; 

E, 

T.  Clark 

Ed 

3s ; 

T. 

Kuchyt 

rid 

34: 

Vir. 

A.  Kayiiard 

Hd 

35  i 

J. 

Pizzini 

Hd 

36! 

J. 

E.  Sc anion 

I-Id 

38  ; 

w. 

Clark- 

Hd 

39 ; 

E. 

Burr 

Hd 

40  : 

L. 

Warronburp;er 

Kd 

41  : 

G. 

F.  Olson 

Hd 

42; 

E. 

S.  Hubbard 

Hd 

43  ; 

E. 

S.  Hubbard 

Hd 

44; 

E. 

S„  Hubbard 

Hd 

45^ 

c. 

F.  Olson 

Hd 

46; 

D. 

Brainard 

Hd 

47  ■ 

M. 

Kollnor 

Hd 

49  ■ 

D. 

Brainard 

Hd 

50  i 

D. 

Brainard 

Hd 

51; 

Town  of  Haddam 

Hd 

52  i 

F. 

Zadina 

Hd 

53 

F. 

Zadina 

Hd 

54 

E. 

D.  Bailey 

160 
120 
120 
120 
110 
110 
120 
120 
120 

90 
100 

90 
110 
110 
130 

90 

90 
100 
120 
100 
100 
140 
140 
140 


Dug 

do. 

do. 

dOc 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do- 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 


00  "Z 

C^  .  «J 

25.3 
17.8 
24.3 
16.0 
13.0 
11.8 
23,0 
10.9 
45.3 
16. 0 

101.0 
20.0 

155.0 
20.3 
20.0 
29.1 
18.0 
25.0 
25.0 
22.0 
71.0 
18,3 
10.3 


30 
24 
24 
36 
34 
42 
30 
32 
24 
42 
30 

6 
30 

6 
54 
24 
30 
30 
48 
30 
36 

6 
30 
36 


in  tovm  of  Haddam,  Connecticut  -  Continued 


l&B 


Water   level 


Well 
no. 


Source 

formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feot) 


Deptri 

below 

land 

surface 

(feet) 


Date 
of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Hd 

29 

Till 

Hd 

30 

do. 

Hd 

31 

do. 

Hd 

32 

do. 

Hd 

33 

do. 

Hd 

34 

Stratified 

drift 

Hd 

35 

do. 

Hd 

36 

do. 

Hd 

38 

do. 

Hd 

39 

do. 

Hd 

40 

do. 

Hd 

41 

G-ranite 

Hd 

42 

Stratified 

drift 

Hd 

43 

Granite 

Hd 

44 

Stratified 

drift 

Hd 

45 

do. 

Hd 

46 

do. 

Hd 

47 

do. 

Hd 

49 

do- 

Hd 

50 

do. 

Hd 

51 

do. 

Hd 

52 

Granite 

Hd 

53 

Till 

Hd 

54 

do. 

100.0 


13.0 


12.3 

12-  3-34 

5 

1.5 

;   12-  3-54 

9 

5.3 

12-  4-34 

13 

4.8 

;   12-  4-34 

10 

2.4 

:   12-  4-34 

8 

5.3 

:   12-  4-34 

8 

1.3 

:   12-  5-34 

8 

7.1 

:   12-  5-S4 

5 

2.9 

;  12-  5-34 

5 

40.1 

:   12-  5-34 

13 

1.8 

■  12-  5-34 

15 

75.0 

:  12-  5-34 

8 

14.3 

12-  5-34 

4 

41.0 

:  12-10-34 

4 

5.8 

;  12-10-34 

12 

10.0 

•  12-10-34 

28 

24.6 

;  12-10-34 

10 

8.0 

'     12-10-34 

11 

10.5 

:  12-10-34 

3 

22.3 

:  12-10-34 

4 

18.0 

12-10-34 

9 

20.0 

i  12-12-34 

17 

2.8 

;  12-12-34 

7 

1.9 

12-12-34 

11 
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Reoords  of  wells 


Well 
no. 


Ovm.er 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


lid 

55 

E. 

S.  Carlson 

;     140 

Drilled 

110.0 

Ed 

56 

A. 

H,  Rich 

1     150 

Dug 

24.5 

Kd 

57 

G. 

E.  Bonfoey 

1     150 

do. 

1     13.6 

lid 

58 

c. 

Hubbard 

1     160 

do. 

1     16.8 

Kd 

59 

c. 

IvLlranda 

1     180 

do. 

\             16.5 

Hd 

60  , 

A. 

Scory 

1     180 

do. 

15.1 

Hd 

61: 

A. 

So  cry 

1     180 

do. 

:     22.0 

Hd 

6?/ 

M. 

YiTatrnus 

I     140 

do. 

'            28.3 

Hd 

64; 

R. 

Jolinson 

160 

do. 

15.8 

Hd 

65- 

c. 

Scoville 

190 

Drilled 

42,0 

IM 

66 

R. 

S,  Chalker 

1     220 

Dug 

17.4 

Hd 

67 

J. 

Frederickson 

■     240 

doo 

12.0 

Hd 

68  ■ 

F. 

Potroski 

150        : 

do. 

22.3   1 

Hd 

69: 

L. 

V.  Negr.jlli 

220 

do. 

20.5  \ 

Hd 

70; 

L. 

V.  Negrelli 

230     ! 

do. 

12.0   1 

Hd 

71 

G. 

B,  Anderson 

220     \ 

dOo 

28.0   ! 

Hd 

72; 

J. 

Cudrik 

220     1 

do. 

14.0   1 

Hd 

74 

M. 

Miranda 

320     \ 

do. 

12.2 

Hd 

75! 

C, 

Treadwell 

400     i 

do. 

21.0 

Hd 

76: 

G. 

Treadwell 

400 

do. 

12,5 

Hd 

77i 

G. 

F,  Fos3 

180     \ 

do. 

16.0 

Hd 

78: 

c. 

Fo  Fosa 

160     1 

do.    ; 

10.0 

Hd 

79 

G„ 

Conti 

180     1 

dOo 

12.7 

Hd 

80: 

H. 

Edman 

180 

Drilled  : 

100.0 

6 
24 
42 
36 
24 
24 
30 
24 
24 

6 
30 
30 
48 
30 
48 
30 
30 
36 
72 
30 
42 
30 
45 

6 


IbS 


in  to\m  of  liaddam,   Connecticut  -  Continued 


'Tatcr 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Yfell 

Source 

i   Depth 

below 

of 

per      : 

no. 

formation 

to 

land 

aoasure- 

million)  \ 

■   bedrock 

surface 

laent 

(feet) 

(feet) 

Hd 

55 

:  Granite 

Hd 

56 

Till 

Hd 

57 

do. 

Hd 

58 

do. 

Hd 

59 

do. 

Hd 

60 

do. 

Hd 

61 

do. 

Hd 

62 

do. 

Hd 

64 

do. 

Hd 

65 

Granite 

Hd 

66 

■  Till 

Hd 

67 

do. 

Hd 

SG 

do. 

Hd 

69 

do. 

Hd 

70 

do. 

Hd 

71 

do. 

Hd 

72 

do. 

Hd 

74 

do  . 

Hd 

75 

do. 

Hd 

76 

do. 

Hd 

77 

do. 

Hd 

78 

do. 

Hd 

79 

do. 

Hd 

80 

■  Granite 

10.0 


13.0 
12.0 


21.0 


16.0 


8.0 


20.0 

14.6 
1.3 
2.8 
6.1 
4.3 
6.3 

13.5 
9.7 

11.3 
5.4 
5.1 
7.3 

10.3 
0,8 
9.5 
5.3 
5.5 
5.5 
5.2 

10.0 
4.0 
5.2 

15.0 


12-12-34 
12-12-34 
12-12-34 
12-12-34 
12-12-34 
12-13-34 
12-13-34 
12-13-34 
12-13-34 
12-13-34 
12-15-34 
12-13-34 
12-13-34 
12-14-34 
12-14-34 
12-14-34 
12-14-34 
12-14-34 
12-14-34 
12-14-34 
11-27-34 
11-27-34 
12-12-34 
12-lu-34 


21 

14 

10 

11 

17 

22 

7 

Q 

11 

8 

13 

8 

5 

8 

5 

7 

5 

5 

16 

4 

4 
6 
5 

9 
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Records   of  wells 


Well 
no. 

Owner 

Altitude 
above  sea 
lovel 
(feet) 

Type   ; 

Depth   ! 
(feet) 

Diameter : 
(inches) ■ 

.Id 

81 

I. 

■Martin 

180 

Dug      i 

19.1 

48 

m. 

82 

J. 

Bloomberg 

80 

do. 

17.9 

42 

TId 

03 

Julia  Todeschini 

80 

do. 

33.3 

36 

Hd 

84 

J. 

Anderson 

80 

do. 

27.8 

30 

Hd 

85 

J. 

Hojzis 

90 

do. 

17.4 

30 

Hd 

8G 

J. 

F.  Planeta 

90 

Drilled  [ 

75.0 

6 

Hd 

87 

S. 

losal 

80 

Dug    ; 

17.0 

36 

Hd 

■  88 

J. 

IvO'i'iecik 

90 

do. 

18.0 

36 

Hd 

89 

T. 

Veutura 

200 

doo 

33.4 

50 

Hd 

90 

P. 

Plaiieta 

100 

do. 

18.0 

36 

Hd 

91 

P. 

Czepial 

100 

Drilled 

50.0 

6 

Hd 

92 

G. 

J.  Johnson 

100 

Dug 

28.3   j 

36 

Hd 

93 

P. 

Doyle 

100 

do. 

26.8 

36 

Hd 

94 

H. 

Johnfion 

100 

do. 

11,5 

42 

Hd 

95 

Gustaf.son 

100 

do. 

24.4 

42 

Hd 

96 

E. 

La^ivenae 

110 

do. 

13.2 

36 

Hd 

98 

J. 

Jitsa 

180 

Drilled  : 

129.0   1 

6 

Hd 

99 

A. 

Glark 

180 

do. 

51,5 

6 

Hd 

101 

R. 

T.  Dorf linger 

180 

Dug 

5,0 

10 

Ed 

10b 

Friss";ll  Fabric  Go. 

90 

do. 

12.0 

36 

Hd 

104 

P. 

Todosohini 

100 

Drilled  [ 

108.0 

6 

Hd 

105 

L. 

Cp.lliari 

90 

Dug      1 

24,0 

30 

Hd 

106 

D, 

Bertolini 

100 

Drilled 

113.0 

6 

Hd 

107 

w. 

L.  Spencer 

90 

Dug 

16.6 

30 

160 


in  town  of  Haddam, 

Connecticut 

-  Continued 

LI 

Source 
formation 

Depth 
to 

bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride 

We: 
no 

Depth 
be  lo\7 
land 
surface 
(feet) 

Date 
of 

measure- 
ncnt 

(parts 
per 
million) 

Hd 

31 

Till 

12.1 

12-13-34 

2 

Hd 

82 

Stratified  drift 

8.5 

12-13-34 

4 

Hd 

85 

do. 

5.8 

12-18-34 

7 

Hd 

84 

do. 

19.8 

12-18-34 

13 

Hd 

85 

do. 

7.3 

12-13-34 

9 

Hd 

86 

Granite 

18.0 

■  7 

Hd 

87 

Stratified  drift 

7.0 

12-13-34 

16 

Hd 

88 

do. 

10.0 

12-13-34 

31 

Hd 

89 

do. 

30.2 

12-20-34 

13 

Hd 

90 

do. 

13.0 

12-20-34 

5 

Hd 

91 

Granite 

20,0 

35.0 

12-20-34 

5 

Hd 

92 

Stratified  drift 

21.4 

12-20-34 

9 

Hd 

93 

do. 

19.2 

12-20-34 

7 

Hd 

94 

do. 

8.6 

12-20-34 

7 

Hd 

95 

• 

do. 

20.6 

12-20-34 

3 

Hd 

96 

do. 

5.5 

12-20-34 

5 

Hd 

98 

Granite 

18.0 

48.0 

2-18-35 

9     1 

Hd 

99 

do. 

7.0 

1.5 

2-18-35 

4 

Hd 

101 

Till 

0.4 

2-18-35 

5 

Hd 

103 

Stratified  drift 

2.5 

2-l;3-35 

7 

Hd 

104 

Granite 

11     1 

Hd 

105 

Stratified  drift 

5.2 

2-18-35 

5     ■ 

Hd 

106 

Granite 

36.0 

2-19-35 

19     ■ 

Hd 

107 

Stratified  drift 

5.3 

2-19-35 

9     ; 

161 


Records   of  xvells 


"YgII 

110. 


O-vmer 


"Id   105  ;   F.  11,   Jones 

T7"    110  ,   R.  A.   Brooks 

Kd  111  :   R.  A.    Brooks 

Hcl   112  :    J.  R.    Bailey 

Ed  113  ;  J.  R.  Bailey 

Hd  114  !  K.  Merwin 

Hd  115  ;  Congregational 

I  P;"iraonap;ij 

Hd  113  ■  E.  M.  Ganister 

Hd  119  i  E.  M.  Crtmistor 

Hd  120  ^  A.  Brosmibh 

Hd  122  '    G.  W.  Kolloge; 

Hd  123 ;  C.  W.  Kollogg 

Hd  125:  W.  K.    Brooks 

Hd  126 :   L.  Brainard 

Hd   127  \    J.  Ilinick 

Hd   123  :    J.  Hinick 

Hd   129  ;    C.  B.    Kelsoy 

Hd   130;    C.  B,    Kol;3ey 

Hd   151  '■    So  liarrity 

Hd  132  i   0.  T.   Goodell 

Hd   133  ;    J.  Scory 

Hd  134  ^  A,  JoPmson 

Hd  135  :  L.  Anderson 

Hd  136  ■  M.  3.  Clarko 


Altitude 
above  soa : 
level 
(foot) 


TyiDQ 


Depth 
(feet) 


140 

Dug 

13.6 

30 

110 

Drill 

3d 

103,0 

6 

120 

Dug 

17.1 

36 

120 

Drill 

3d 

117.0 

6 

120 

;   Dug 

26.3 

30 

90 

do. 

32,0 

36 

90 

;   Drill; 

jd 

165.0 

6 

120 

:   Dug 

28.0 

36 

140 

i    do. 

12,0 

36 

220 

■          do. 

34,0 

36 

120 

Drill 

jd 

60,0 

6 

100 

Dug 

21.0 

42 

100 

do. 

29.5 

36 

120 

do. 

22,9 

36 

120 

Drilled 

35.0 

6 

100 

!   Dug 

8.0 

30 

80 

:   Drilled 

110.0 

6 

100 

;  Dug 

10,3 

36 

100 

\          do. 

22.4 

30 

140 

Drilled 

64.0 

5 

140 

Dug 

21.7 

36 

loO 

Drillc 

)d 

104.0 

6 

60 

do. 

60.0 

6 

60 

do„ 

125.0 

6 

Diameter 
(inches ) 
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in  town  of  Haddam,  Connecticut  -  Continued 


Water 

level 

Chloride  : 
(parts 

Depth 

Date 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per      : 

no.     i 

formation 

to 

land 

measure-  '■■ 

million): 

bedrock  ■ 

surface 

ment    \ 

(feet) 

(feet) 

Hd  109 
Hd  110 
Hd  111 
Hd  112 
Hd  113 
Hd  114 
Hd  115 
Hd  118 
Hd  119 
Hd  120 
Hd  122 
Hd  123 
Hd  125 
Hd  126 
Hd  127 
Hd  128 
Hd  129 
Hd  130 
Hd  131 
Hd  132 
Hd  133 
Hd  134 
Hd  135 
Hd  136 


Stratified  drift 
Granite 

Stratified  drift 
Granite 
Stratified  drift 

do  • 
Granite 
Stratified  drift 

do. 
Till 
Granite 

do. 
Stratified  drift 
Till 
Granite 

Stratified  drift 
Granite 
Stratified  drift 

do. 
Granite 

do. 

do. 

do . 

do. 


3.2 

2-19-35  ; 

8 
5 

6.5 

2-19-35 

5 

28.0 

51.0 

2-19-35 

15 

13.7 

2-19-35 

10 

18.0 

2-20-35 

5 

8.0 

78.0 

2-20-35 

14 

13.0 

2-20-35 

7 

4.0 

2-20-35 

7 

24.0 

13.8 

2. -2  0-3  5 

13 

3.0 

9 

4.0 

14.3 

2-21-35 

11 

21.0 

2-21-35 

6 

15.3 

2-21-35 

4 
13 

4.0 

2-21-35 

6 

24.0 

2-22-35 

5 

10. S 

3.5 

2-22-35 

5 

16.4 

2.-22-35 

16 

20.0 

30.0 

2-22-35 

5 

9.0 

8.5 

2-22-35 

6 

4.0 

23.0 

2-22-35 

5 

10.0 

6     ; 

8.0 

7 

163 


Records  of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diaiaeter  j 
(inches)  I 

Hd  137 

M. 

B.  Clarke 

100 

Dug 

31,3 

30    \ 

Hd  138 

P. 

Porter 

110 

Drilled 

40.0 

6 

Hd  139 

J. 

Rogers 

60 

do. 

203,0 

6 

Hd  140 

E. 

P.  Groat 

20 

Dug 

18.6 

36    \ 

Hd  141 

L. 

Saunders 

20 

do. 

14.6 

36    1 

Hd  142 

A. 

Carlson 

30 

do. 

20.2 

36    \ 

Hd  143 

J. 

F.  Stanton 

20 

do. 

25.3 

42    \ 

Hd  144 

A. 

Moore 

30 

do. 

30,0 

30 

Hd  145 

s. 

Stevenson 

15 

Drilled 

75,0 

6 

Hd  146 

N. 

H.  Smith 

80 

Dug 

16,1 

36    1 

Hd  148 

J. 

Hodgers 

140 

Drilled 

35.0 

6 

Hd  149 

A. 

Michel son 

160 

Dug 

10.2 

30    1 

Hd  151 

J. 

Donatoni 

80 

do. 

11.0 

30    1 

Hd  152 

J. 

Grenman 

80 

do. 

17.5 

30    1 

Hd  153 

L. 

Adamet  z 

80 

do. 

6.5 

30    1 

Hd  154 

c. 

Mateyov 

130 

dip. 

17.5 

30    : 

Hd  156 

E. 

0,  Burr 

140   ; 

do. 

22.8 

30    i 

Hd  157 

E. 

0.  Burr 

170 

do. 

18.3 

30    1 

Hd  158 

A. 

H.  Hubbard 

190 

Drilled 

40.0 

6    i 

Hd  159 

A. 

H.  Hubbard 

180 

do. 

180.0 

6 

Kd  160 

E. 

Kalnon 

190   ; 

Dug 

21.0 

30    1 

Hd  161 

M. 

Koncont 

180 

Drilled 

99.0 

6    1 

Hd  162 

S. 

0.  Burr 

190 

Dug 

19.0 

30    1 

Hd  165 

J. 

Durnick 

80 

do. 

21.1 

30    i 

164 


in  town  of  Haddam,  Connecticut  -  Continued 


\Yell 
no. 


Source 
formation 


Hd  137  Stratified  drift 

Hd  138  Granite 

Hd  139  :  do. 

Hd  140  ;  Stratified  drift 

Hd  141  ^  do. 

Hd  142  ;  do. 

Hd  143  do. 

Hd  144  ■  do. 

Hd  145  :  Granite 

Hd  146  Stratified  drift 

Hd  148  :  Granite 

Hd  149  :  Till 

Hd  151  '  do. 

Hd  152  ■  Stratified  drift 

Hd  155  :  do. 

Hd  154  ;  do. 

Hd  156  :  Till 

Hd  157  ;  do. 

Hd  158  :  Granite 

Hd  159  :  do. 

Hd  160  ;  Till 

Hd  161  i  Granite 

Hd  152  ;  Till 

Hd   163  \  Stratified   drift 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


16.1 


22.8 
18.3 
20.0 
18.0 

20.0 


TJ^i'ter     level 


below 

la-id 

smfaco 

(fC3t) 


29.5 


16.5 
12.5 
13.3 
20.1 
26.3 

14.9 

30.0 

2.6 

3.0 

4.8 

4.4 

6.3 

10.6 

2.4 

15.0 

70.0 

14.8 

58.0 

9.0 

6.6 


o.V 
iTier.sure- 
inent 


2-25-35 


2-25-35 
2-25-35 
2-25-55 
2-25-35 
2-28-35 

2-28-35 
2-28-35 
2-28-35 
3-  1-35 
3-  1-35 
3-  1-35 
3-  1-35 
5-  2-35 
3-  2-35 
5-  2-35 
3-  2-35 
3-  2-35 
3-  2-35 
3-  2-35 
3-  4-55 


Chlorirto 
(parts 

per 

mil] Ion) 


6 
15 
5 
5 
9 
7 
6 
4 
5 
6 
4 
4 
G 
5 
7 
6 
6 
7 
11 
16 
4 
9 
5 
IG 
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Rec!ords    of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

i 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(foot) 

Diameter 
(inches) 

Hd  164 

A. 

Guanstrora 

80 

Dug 

26,5 

30 

Hd  165 

Id. 

Beroni 

90 

do. 

:     28.0 

30 

Hd,160 

!C, 

H.  Anderson 

80 

doo 

17.0 

30 

Hd  169 

iG. 

Helenek 

80 

do. 

13.2 

30 

Hd  171 

;  Higganum  Ice  Co. 

100 

Drilled 

38.0 

6 

Hd  172 

; Caroline  Halsey 

200 

Dug 

7.8 

24 

Hd  173 

i  E. 

Skinner 

240 

do. 

10.5 

38 

Hd  174 

iA. 

Lundgren 

230 

do. 

12.2 

22 

Hd  175 

;Es- 

tor  Clark 

220 

do. 

12,0 

24 

Hd  176 

IW. 

Neff 

280 

do. 

20.8 

30 

Hd  177 

;  J. 

Emraonds 

240 

do. 

13.5 

30 

Hd  178 

|l. 

Konopasok 

300 

do. 

30.0 

30    : 

Hd  179 

\  J. 

Kozimir 

350 

do. 

17.7 

36 

Hd  180 

\^' 

Richards 

420 

do. 

34.0 

30 

Hd  181 

■  '^' 

Perchal 

420 

do. 

38.0 

36    i 

Hd  184 

]  F. 

A.  Skinner 

120 

do. 

13.5 

36 

Hd  185 

:  M. 

G,  Skinner 

160 

do. 

13,5 

36    j 

Hd  186 

\   J. 

Mayor 

300 

do. 

3.3 

25    \ 

Hd  187 

;  ^' 

Linquish 

400 

do. 

8.3 

26    1 

Hd  188 

M. 

Bailey 

280 

do. 

22.0 

36    1 

Hd  189 

'■   E. 

H.  Spencer 

420 

Drilled 

53.0 

s   \ 

Hd  190 

•  c. 

Ball 

250     I 

Dug 

15.0 

24    1 

Hd  191 

;  E. 

H,  Spencer 

250 

do. 

12.7 

30    1 

Hd  192 

E. 

Jacoby 

320 

do. 

19.7 

48    1 

1'66 


in  town  of  Haddam,  Connecticut  -  Continued 


'iVater 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Well 

Source 

Depth 

belov7 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million). 

bedrock  ; 

surface  ; 

ment 

(feet) 

(feet) 

Hd  164 

Stratified 

drift 

Hd  165 

do. 

Hd  168 

do. 

Hd  169 

do . 

Hd  171 

Granite 

Hd  172 

Till 

Hd  173 

do. 

Hd  174 

do. 

Hd  175 

do. 

Hd  176 

do, 

Hd  177 

do. 

Hd  178 

do. 

Hd  179 

do. 

Hd  180 

do. 

Hd  181 

do. 

Hd  184 

Stratified 

drift 

Hd  185 

Till 

Hd  186 

do. 

Hd  187 

do. 

Hd  188 

do. 

Hd  189 

1  Granite 

Hd  190 

;  Stratified 

drift 

Hd  191 

do. 

Hd  192 

Till 

23.0 


13.5 


10.5 
8.5 


23.0 


10.3 

10.0 
5.8 

12.6 
5.3 
4.2 
7.3 
5.1 
8.3 
6.3 
9.5 

15.0 
7.3 

14.0 
8.0 
4.5 
4.5 
0.0 
1.7 
9.0 

16.0 
7.0 
6.7 
7.7 


3-  4-35 
3-  4-35 
3-  4-55 
3"  4-35 
4-29-35 
4-29-35 
4-30-35 
4-30-35 
4-30-35 
4-30-35 
5-  1-35 


6 
8 

5 
6 

12 
4 
9 
4 
5 

20 


5-   1-35    : 

3 

5-  1-35 

7 

5-  1-35 

4 

5-  1-35 

30 

5-  3-35 

7 

5-  3-35 

7 

5-  9-35 

5 

5-  9-35 

10 

5-  9-35 

23 

5-  9-35 

10 

5-  9-35 

8 

5-  9-35 

19 

5-10-35 

7 
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Records  of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(foot) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ; 
(inches)  : 

Hd  193 

R.  W.  Priest 

340 

Dug 

3,0 

24    i 

Hd  194 

F,  Oktavo 

460 

do. 

16,0 

26 

Hd  195 

J.  Vratny 

600 

Drilled 

110,0 

6   : 

Hd  196 

J,  Vratny 

600 

Dug 

20.0 

36 

Hd  197 
Hd  198 

Little  City  Haddain 

School 

W.  Bennett 

600 
420 

Drilled 
Dug 

75.0 
22.0 

6 

30 

Hd  199 

C,  S,  Jackson 

500 

do. 

6,5 

20 

Hd  200 

C.  Wilcox 

500 

do. 

18,0 

42 

Hd  201 

T.  A.  Brooks 

580 

do. 

11.0 

36 

Hd  202 

W,  Winter 

580 

do. 

11.4 

22 

Hd  203 

J,  Brisson 

580 

dOo 

15,8 

20 

Hd  204 

G.  Brault 

620 

do. 

12,0 

36 

Hd  205 

M.  Negrolli 

620 

do. 

35.0 

30 

Hd  205 

Florence  Pereo 

600 

do. 

20.5 

22 

Hd  207 

G.  Smetama 

590 

do. 

19.5 

36    1 

Hd  208 

W.  H.  Dixon 

620 

do. 

17,0 

22 

Hd  209 

A,  Vanderlan 

540 

do. 

28.0 

42 

Hd  210 

Jo  Schuller 

460 

do. 

17,3 

20 

Hd  211 

Mis6  Anna  Williams 

80 

do. 

22.5 

26 

Hd  212 

J,  Kroc 

350 

do. 

28.5 

36    j 

Hd  213 

Marie  Woibel 

380 

do. 

15.7 

36 

Hd  214 

F,  Pohorny 

400 

do. 

17.0 

20 

Hd  215 

J.  Hamich 

560 

do. 

23.0 

24    1 

Hd  216 

Mrs.  E.  Burr 

580 

do. 

19,4 

20    i 
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in  town 

of  Haddam, 

Connecticut 

-  Continued 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

(parts   i 

per     \ 
million); 

Hd  193 

Till 

4 

Hd  194 

do. 

5.7 

5-10-35 

19    j 

Hd  195 

Granite 

8.0 

5-10-35 

7 

Hd  196 

Till 

4.0 

5-10-35 

23    1 

Hd  197 

Granite 

9.5 

5-10-35 

18    1 

Hd  198 

Stratified 

drift 

5.5 

5-10-35 

10    \ 

Hd  199 

Till 

6.5 

1.5 

5-13-35 

5    ' 

Hd  200 

do. 

18.0 

10.0 

5-13-35 

5    \ 

Hd  201 

do. 

11.0 

4.0 

5-13-35 

4     : 

Hd  202 

do. 

4.5 

5-14-35 

8    1 

Hd  203 

do . 

13.3 

5-14-35 

4 

Hd  204 

do. 

3.0 

5-14-35 

5 

Hd  205 

do. 

10.0 

5-15-35 

10 

Hd  206 

do. 

5.9 

5-J5-35 

3 

Hd  207 

do. 

9.5 

5-15-35 

16 

Hd  208 

do. 

9.0 

5-15-35 

11 

Hd  209 

do. 

13.0 

5-15-35 

4 

Hd  210 

do. 

9.6 

5-16-35 

10        : 

Hd  211 

Stratified 

drift 

14.0 

5-16-35 

9 

Hd  212 

Till 

19.5 

5-16-35 

5 

Hd  213 

do. 

7.3 

5-27-35 

5 

Hd  214 

do. 

12.2 

5-27-35 

5 

Hd  215 

do. 

18.7 

5-27-35 

7 

Kd  216 

do. 

7.0 

5-27-35 

5 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Hd  217 

G. 

Donatoni 

Hd  218 

w. 

E.  Burr 

Hd  219 

J. 

Milanese 

Hd  220 

c. 

Hubbard 

Hd  221 

A. 

Nocar 

Hd  222 

J. 

Fila 

Hd  223 

H. 

C.  Clark 

Hd  224 

E. 

Werner 

Hd  225 

L. 

&  A.  Kucero 

Hd  226 

Mi 

ss  S.  Garity 

Hd  227 

s. 

Butler 

Hd  228 

F. 

Clark 

Hd  231 

w. 

Walkley 

Hd  232 

s. 

Johnson 

Hd  233 

Mrs.  C.  Butler 

Hd  234 

c. 

Clark 

Hd  235 

Delia  A.  Butler 

Hd  236 

Mr 

s.  A,  Parker 

Hd  237 

s. 

R.  Lads haw 

Hd  239 

Mi 

ss  E.  M.  Brainard 

Hd  240 

P. 

Krauger 

Hd  241 

R. 

Hayden 

Hd  242 

F. 

Hinds 

Hd  243 

Be 

tty  Hutchinson 

580 
580 
480 
460 
360 
160 
180 
140 
180 
100 
120 
120 
110 
150 
160 
180 
150 
170 
190 
140 
120 
80 
140 
160 


Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 


8,0 
18.3 
31.0 

1.0 

13,1 
14.2 
16,8 
13.7 
45.0 

18.3 
14.0 

7.3 
14.5 

7.9 
10.8 
18.8 
10,6 
12,3 
10.0 
16.7 

7.6 
11.0 


60 
30 
36 
30 
22 
26 
20 
20 
6 
8 
36 
36 
96 
24 
24 
24 
20 
36 
28 
26 
80 
34 
48 
6 
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in  toTOi  of  Haddam,  Connecticut  -  Continued 


Well 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Viater 

level 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure-; 
ment 

Chloride 
(parts 

per 

million); 


Hd  217   Till 


Hd  218 


do. 


Hd  219  :  Stratified  drift 

Hd  220  ;  Till 

Hd  221  ;    do. 

Hd  222  :    do. 

Hd  223  '   do. 

Hd  224     do. 

Hd  225  :  Granite 

Hd  226  :    do. 


Hd  227 

Till 

Hd  228 

do. 

Hd  2.31 

do. 

Hd  232. 

do. 

Hd  233 

do. 

Hd  234 

do. 

Hd  235 

do. 

Hd  236 

do. 

Hd  237 

do. 

Hd  239 

do- 

Hd 240 

do. 

Hd  241  :  Stratified  drift 
Hd  242  i  Till 
Hd  243  ■  Granite 


8.0 


51.0 


13.7 


10.0 

7.3 

7.9 

18,8 

10.6 

6.0 


2.0 

11.3 

18.0 

0.0 

10.0 

7.7 

9.5 

12.7 

14.0 

8.0 

10.0 

3.3 

12.7 

5.0 

3.9 

12.6 

6.8 

5.7 

6.0 

4.7 

1.0 

5.0 


5-27-35 
5-27-35 
5-27-35 
5-27-35 
5-23-35 
5-28-35 
5-28-35 
5-28-35 
5-28-35 

5-29-35 
5-29-35 
5-29-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  4-35 
6-  4-35 
6-  4-35 
6-  4-35 
6-  4-35 


18 

20 
G 
6 
7 

18 
8 

14 
5 
5 
7 
7 
5 
7 
4 
4 
3 
3 
6 
5 
9 
4 
5 
5 
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Records   of  v/ells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet)  ' 

Diameter • 
(inches) 

Hd  244 

W.  H.  Kelsey 

100 

Dug 

11.2 

20 

Hd  245 
Hd  246 

Congregational 

Parsonaf^e 

J.  C.  Russell 

120 
130 

do. 
doo 

11.3 
2.6 

24 
24 

Hd  247 

J.  C.  Russell 

80 

do. 

14.0 

22 

Hd  248 

Mrs,  H,  R.  Hazen 

200 

Drilled 

84.0 

6 

Hd  249 

Hazon  Estate 

280 

Dug 

9,3 

60 

Hd  250 

Miss  L,  Hazen 

100 

do. 

7.0 

42 

Hd  251  : 

Hazen  Estate 

90 

Drilled 

78.0 

6 

Hd  252  ■ 

Hazon  Estate 

90 

do. 

76,0 

6 

Hd  253 

G.  McFaden 

90 

Dug 

4.6 

Hd  254 

L .  Ryan 

80 

do. 

11.1 

26 

Hd  256 

Elmira  Dickorson 

80 

do. 

14,0 

36 

Hd  257  ' 

J.  Gillett 

80 

do. 

17.8 

26 

Hd  258 

J.  Wright 

80 

do. 

25,0 

36 

Hd  259 

J.  Wright 

90 

Drilled 

40,0 

6 

Hd  261 

Arnold  Estate 

100 

Dug 

15.0 

36 

Hd  262  . 

Haddam  Town  Hall 

80 

Drilled 

85,0 

6 

Hd  263 

J.  Clark 

90 

Dug 

20.0 

36 

Hd  264 

F.  Arnold 

100 

do. 

15,0 

48 

'  Hd  265  , 

H,  Vi[.  Arnold 

70 

do. 

20.0   1 

36 

Hd  266  : 

Miss  E.  C.  Shailer 

80 

Drilled 

150.0 

6 

Hd  267  : 

J.  Clark 

80 

Dug 

25.0 

36    : 

Hd  268 

G.  Erickson 

100 

do. 

23.0 

36 

Hd  269 

Buckheit 

130 

do. 

17.0 

36 
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iii  tovm  of  Ilnddam,   Connecticut   -  Continued 


Vifator 

level 

Cliloride    \ 

Depth 

Date 

(parts        i 

^?011 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

foriTiation 

to 

land 

measure-; 

million) 

bedrock    '■- 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

lid  ?A'l 

:    StrMtifiod 

drift 

lid  ?A5 

;    Till 

ild     2<1:6 

do. 

Jid  2<I-7 

Stratified 

drift 

lid  248 

;    Granite 

Hd  249 

;    Till 

Hd  250 

Stratified 

drift 

lid  251 

Gneiss 

Hd  252 

do. 

lid  253 

Stratified 

drift 

lid  254 

do. 

Hd  256 

do. 

lid   257 

do. 

lid  258 

do. 

Hd  259 

Gniess 

Hd   261 

Till 

ild  262 

GnelBs 

Hd  263 

Till 

Hd  264 

do. 

lid  265 

do. 

lid  26G 

Gneiss 

Hd  267 

Stratified 

drift 

lid  268 

do. 

Hd  260 

Till 

18.0 

14.0 


17.8 
IG.O 

15.0 
20.0 
20.0 

20.0 
90.0 

18,0 


7.7 

3.1 

0.0 

7.3 

0.0 

4.3 

2.0 

0.0 

13.5 

1.4 

2.0 

3.0 

11.8 

18.8 

2.7 

21.0 
14 . 7 
6.0 
10.0 
18.0 
15.0 

iy.7 

8.2 


6-  5-35 
6-  5-35 
6-  5-35 
6-  5-35 
6-  7-35 
6-10-35 
6-10-35 
6-11-35 
6-12-35 

6-  4-35 
6-14-35 
6-14-35 
6-14-35 
6-17-35 

6-17-35 
6-17-35 
6-28-35 
6-28-35 

7-  2-35 
7-20-35 
6-28-35 
6-28-35 
7-  3-35 


6 
6 

3 
4 
4 
5 
4 
8 
5 
6 
5 
7 

2 
3 
9 
6 
6 
9 
6 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Hd  270 

Mrs.  Buckheit 

Hd  271 

A.  M.  Clark         | 

Hd  272 

A.  T.  Mooz          i 

Hd  273 

Mrs.  K.  Paynter      i 

Hd  274 

H.  G.  Thayer 

Hd  275 

C.  S,  Ingham 

Hd  276 

E,  R,  Chasseaud 

Hd  277 

Kazaninas 

Hd  278 

W,  Dittman 

Hd  279 

Rose  Calliendo 

Hd  282 

Anna  Nugent 

Hd  283 

L,  S,  Zagnen 

Hd  284 

B.  Kazanjian 

Hd  285 

H,  Dittman 

Hd  286 

C.  Bailey 

Hd  287 

T.  Fullerton 

Hd  288 

H,  Dittman 

Hd  289 

Mrs •  Helen  Rice 

Hd  290 

Mr So  H.  Smith 

Hd  291 

C,  Butler 

Hd  292 

Doll 

Hd  293 

Mrs,  Minnich 

Hd  294 

W.  McKay 

Hd  295 

A.  Bailey 

150 

100 

110 

110 

80 

75 

60 

90 

60 

100 

70 

70 

90 

60 

50 

80 

80 

90 

90 

80 

80 

80 

200 

00 


Dug 

do. 

do. 
Drilled 

do, 

do. 
Dug 

do, 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do, 

do. 


Dug 


do. 
do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 


Diameter 
(inches ) 


16,3 

10.7 

28,0 

135,0 

81.0 

400.0 

11.5 

30.0 

9.8 

22,6 

21.3 

48.0 

127.0 

80.0 

19.8 

31.0 

25.0 

21.3 

75.0 

20.0 

14.0 

16,3 

13.0 

18.0 


36 
36 
144 
6 
6 
6 
48 
48 
30 
18 
20 
6 
6 
6 
22 
30 
30 
48 
6 
26 
30 
24 
24 
30 
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in  town 

3f  I 

iaddam, 

Connecticut  - 

Continued 

;        SourcG 
i       formation 

YsTater 

level 

Chloride 
(parts 

per 

nillion) 

YJell 
no. 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 

measure- 
ment 

Kd  270 

■  Till 

9.3 

7-30-35 

7 

lid  271 

do. 

7.7 

6-28-35 

11 

lid  272 

do. 

3.0 

7-  3-35 

4 

lid  273 

;  Granite 

18.0    i 

13.0 

7-  2-35 

5 

lid  274 

do. 

28.0 

13.0 

6-28-35 

5 

Hd  275 

;  Gneiss 

55.0 

65.0 

7-  3-35 

lid  276 

:  stratified 

drift 

4.5 

7-  2-35 

4 

lid  277 

:  Till 

30.0 

5.7 

7-  2-35 

6 

iid  273 

;  Stratified 

dr: 

.ft 

1.6 

7-  3-35 

3 

Hd  279 

do. 

22.6 

13.5 

7-  3-35 

5 

Hd  282 

do. 

19.2 

7-11-55 

5 

Hd  ZQ'6 

-   Gneiss 

30.0 

18.0 

7-11-35 

3 

Hd  204 

do. 

4 

Hd  285 

do. 

30.0   ; 

7 

Hd  286 

.  Stratified 

drift 

17.2 

7-15-35 

20 

Hd  287 

do. 

12.1 

7-15-35 

16 

lid  288 

do. 

20.0 

7-15-35 

34 

Hd  289 

do. 

11.4 

7-15-35 

5 

Hd  2  90 

,'  Gneiss 

25.0 

25.0 

7-15-35 

13 

Hd  291 

Stratified 

drift 

12.0 

7-23-35 

5 

Hd  292 

do . 

14.0 

10.3 

7-22-35 

4 

Hd  293 

'  Till 

16.3 

11.0 

7-22-35 

5 

Hd  294 

do. 

13.0 

8.9 

7-22-35 

4 

Hd  295 

Stratified 

dri 

.ft 

12.0 

7-22-35 

9 
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Reciords   of  vrolls 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

j       Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  : 
(inches)  i 

Hd  296 

.  R.  Bailey 

110 

Dug 

22.0 

30 

Hd  297 

I  E.  Blodgett 

120 

do. 

32.0 

36    i 

Hd  298 

;  E.  Van  Cleef 

80 

do. 

14.0 

18    1 

Hd  299 

;  E.  Van  Cleef 

80 

do. 

12,0 

34 

Hd  300 

.  J.  Shailer 

60 

do. 

26,0 

24 

Hd  301 

;  0,  Nelson 

80 

do. 

15,0 

30 

Hd  302 

:  0.  Nelson 

80 

do. 

16,0 

24     ! 

Hd  303 

:  R.  H.  Shailer 

60 

do. 

14.0 

24 

Hd  304 

•  M.  T .  Spring 

80 

do. 

14.5 

24    1 

Hd  305 

:  F.  Camp 

80 

Drilled 

50,0 

6    1 

i 

Hd  306 

i  H.  Bell 

80 

Dug 

11,6 

30    1 

Hd  307 

■  Miss  M.  Buell 

80 

do. 

10.9 

30    1 

Hd  308 

:YJ.  Ely 

60 

do. 

19.8 

26     : 

Hd  309 

iW.  Ely 

50 

do. 

9.0 

30    ! 

Hd  310 

;  Mrs.  Echo 

80 

do. 

13,9 

24    1 

Hd  311 

:  Shailer  Estate 

90 

do. 

5.6 

32       ; 

Hd  312 

;  T,  K.  Lemon 

60 

do. 

14.0 

30    1 

Hd  313 

:  Mrs.  Faartoft 

100 

do. 

19,3 

24 

Hd  314 

;  Helen  C.  Neubauer 

90 

Drilled 

75,0 

6 

Hd  315 

H«  MooE 

10 

Dug 

30,0 

24    ; 

hd  316 

■W,  E.  Weir 

20 

do. 

18,7 

48 

Hd  ?17 

R.  Murat 

70 

Drilled 

177.0 

6 

Hd  318 

J.  B.  Finch 

70 

Dug 

12.0 

36 

Hd  319 

.  Irene  V.  Bolster 

60 

do. 

22,3 

36 
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in  toYm  of  Hafldam,  Connecticut  -  Continued 


YJell 
no. 


Source 
formation 


Water   level 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


Date 
of 
measuro- 
ment 


Chloride  ; 
(parts   : 

per     ; 

million): 


Hd  296 

Strritifiod 

dr 

ift 

15.7 

7-22-35 

lid  297 

Till 

Hd  298 

Stratified 

drift 

8.8 

7-15-35 

Hd  299 

do. 

5.7 

7-15-35 

Kd  300 

do. 

26.0 

20.0 

7-15-35 

Hd  301 

do. 

2.7 

7-15-35 

lid  502 

do. 

3.0 

7-15-35 

Hd  303 

do. 

14.0 

10.8 

7-15-35 

Hd  304 

do. 

14.5 

10.3 

7-17-35 

Kd  305 

Gneiss 

12.0 

12.0 

7-17-35 

Hd  SOG 

;  Stratified 

di-: 

-ft 

6.5 

7-17-35 

Hd  307 

do . 

10.9 

5.0 

7-17-35 

Hd  308 

do. 

14.3 

7-23-35 

Hd  309 

do. 

2.0 

7-23-35 

Hd  310 

;  Till 

13.9 

8.8 

7-23-35 

Hd  311 

do. 

2.2 

7-17-35 

Hd  312 

■  stratified 

drift 

11.7 

7-17-35 

Kd  313 

;  Till 

19.3 

11.1 

7-15-35 

Hd  314 

;  Gneiss 

18,0 

8.0 

7-15-35 

Hd  315 

'   Stratified 

dra 

-ft 

25.0 

18,0 

7-24-35 

Hd  316 

do. 

2.7 

7-24-35 

Hd  517 

;  Gneiss 

160.0 

160.0 

7-24-35 

Hd  olG 

■  Till 

9.0 

7-24-35 

Hd  319 

Stratified 

dri 

.ft 

22.3 

17.8 

7-23-35 

4 
2 
4 
6 
4 
3 
4 
4 
8 
5 
6 
7 
4 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
7 
3 
8 
4 
6 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Hd  320   J.  Butler 

Hd  321 !  Mrs.  R.  H.  Williams 

Hd  323  :  J.  B.  Delmare 

Hd  325  i  L.  Stone 

Hd  327  '   H.  Gesner 

Hd  328  ;  R.  W.  Tyler 

Hd  329'  Mrs.  E.  E.  Shailer 

Hd  330  ;  M.  Stocking 

Hd  331  ;  J.  H.  Dickerson 

Hd  332  ^  C.  Stewart 

Hd  333;  C.  G.  Garrigus  &  Co. 

Hd  334;  W.  L.  Vigeant 

Hd  335:  C.  G.  Garrigus  &  Go. 

Hd  336 :  A.  Bailey 

Hd  337  ;  Delia  Lang 

Hd  338 :  J.  R.  Tyler 

Hd  339  Life  &  Advent  Camp 

:  Asso. 
Hd  340:  Mrs.  C.  G.  Garrigus 

Hd  341 i  G.  D.  Wisetaurn 

Hd  342 :  F.  L.  Constant 

Hd  343 :  J.  Romanini 

Hd  344^  Mrs.  V.  Parker 

Hd  345.  D.  Priest 

Hd  346:  Bishop  &   Waterhouse 


Tyi3e 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


60 

;   Dug 

22.0 

24 

150 

do. 

8.0 

60 

70 

1    do. 

30.0 

40 

70 

i    do. 

8.5 

24 

40 

do. 

6,5 

24 

70 

do. 

20.0 

34 

50 

do. 

12.5 

24 

70 

do. 

19.6 

24 

60 

do. 

30,0 

30 

80 

do. 

29,0 

26 

75 

do. 

23,0 

24 

70 

do. 

14.7 

40 

75 

do. 

12,0 

30 

75 

Drilled 

261.0 

6 

70 

Dug 

20,0 

30 

50 

Drilled 

165.0 

6 

50 

do. 

100.0 

6 

40 

Dug 

20.0 

24 

80 

do. 

10.5 

24 

no 

do. 

9.7 

30 

90 

do. 

7.0 

30 

80 

do. 

13.5 

26 

80     ! 

do. 

16.0 

24 

145 

do.    i 

20.4 

24 
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in  toT/n  of  Had  dam. 

Connecticut 

-  Continued 

Vlater 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

■.Tell 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million): 

bedrock  \ 

surface 

Kent 

(feet)   ; 

(feet) 

ild  320 

Stratified  drift 

19.3 

7-23-35 

3 

lid  321 

Till 

3.0 

7-24-35 

5     ; 

lid  323 

Stratified  drift 

30.0 

26.0 

7-29-35 

3 

Hd  325 

do- 

2.5 

7-29-35 

5 

Hd  327 

do. 

1.0 

7-29-35 

5 

lid  328 

do. 

;        26       ; 

Hd  329 

'  Till 

12.5     1 

4.5 

7-29-35 

3 

Hd  530 

do. 

18.6 

7-30-35 

5    1 

lid  331 

'   Stratified  drift 

20.4 

7-29-35 

2 

Hd  332 

\   Till 

29.0 

20.0 

7-29-35 

5 

Hd  533 

Stratified  drift 

17.5 

7-30-35 

9 

Hd  334 

do . 

12.4 

7-30-35 

5 

lid  355 

do. 

6.7 

7-50-35 

•      5 

lid  33  G 

;  Gneisn 

;  161.0 

95.0 

7-30-35 

5 

Hd  337 

Stratified  drift 

14.2 

7-30-35 

20 

Hd  338 

do. 

i         15 

Hd  339 

do . 

20.0 

7-30-35 

33 

Hd  340 

do . 

3.0 

7-30-35 

1      5 

Hd  341 

do. 

5.9 

7-30-35 

■  9 

Hd  342 

do. 

6.3 

7-30-35 

3 

Hd  343 

-  Till 

7.0 

4.0 

7-31-35 

5 

Hd  3M 

do . 

7.0 

7-31-35 

4 

lid  345 

;  Stratified  drift 

8.0 

7-31-35 

3 

Hd  34 G 

Till 

20.4 

11.5 

7-31-35 

Ci 
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Records   of  '.Tells 


Altitude 

Woll 
no. 

Qvmer 

above  sea-. 

level 

(feot) 

Type   ; 

Depth   : 
(foot)  \ 

Diameter  j 
(inches) i 

Hd  343: 

T. 

C.  Havemeyer 

165 

Dug 

25.0    ; 

30    \ 

Hd  355 i 

R. 

Bailey 

420 

Drilled 

190.0   I 

6    ! 

Hd  356: 

A. 

Anderson 

420 

Dug 

51.0   1 

144    i 

Hd  357: 

A. 

Strong 

420     ; 

do. 

11.7  \ 

36    ; 

Hd  358 
Hd  359^ 

Haddam  Neck  Fair 

Agito. 

0,  Nelson 

420 
420 

do. 
do. 

9.7 

13,5   1 

22    1 
30    1 

Hd  360 : 

R. 

Ostengren 

410 

do. 

10.0   ^ 

36    : 

Hd  361 : 

F. 

Laoey 

410 

do. 

13.6 

24    1 

Hd  362: 

A. 

Dallas 

420 

do. 

10.8 

24 

Hd  363: 

J. 

L.  Kruger 

410 

do. 

19.0   ; 

24 

Hd  364 

J. 

L.  Kruger 

415 

Drilled 

112.0 

6 

Hd  365: 

F. 

Lund 

415 

do. 

80.0 

6 

Hd  366  ■ 

G. 

S.  Sandin 

410 

Dug 

13.8 

30 

Hd  367  : 

G. 

S.  Sandin 

410    i 

do. 

26.0 

30 

Hd  368  ■■ 

A. 

Christenson 

;     405     : 

do. 

26.5 

30 

PId  408  ■ 

D. 

E.  Priest 

80       : 

do. 

:     11.8 

36 

Hd  409 

A. 

Sohaler  Estate 

j      90 

do. 

8.2 

24 

Hd  410 

D. 

Doane 

i      90 

do. 

26.4 

30 
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in  town  of  Iladdam, 

Connecticut 

-  Continued 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Viator 

level 

Chloride 

(parts 
per      i 
million) 

•Tell 
no. 

Depth 
be  lev; 
land 
surface 
(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

lid  348 

Till 

25.0 

14.0 

7-31-35 

2 

lid  o55 

Granite 

11 

lid  356 

Till 

51.0 

9.0 

8-20-35 

7 

lid  357 

do. 

4.7 

8-20-35 

5 

Kd  55G 

do. 

1.5 

8-20-35 

9 

Hd  359 

doo 

7.5 

8-20-35 

4 

Hd  360 

d;>. 

4.0 

8-20-35 

12 

Hd  361 

do. 

10.8 

8-20-35 

8 

Hd  362 

do. 

U.8 

0-21-35 

8 

Hd  363 

dov 

B.O 

3-21-35 

9 

Hd  364 

Granite 

19.0 

8-21-35 

13 

lid  365 

do. 

35.0 

19.0 

8-21-35 

lid  oG-;' 

Till 

9.5 

3-21-35 

8 

Hd  367 

do. 

22.0 

8-21-35 

14 

Hd  358 

do . 

19.5 

8-21-35 

5 

Hd  408 

Stratified  drift 

6.7 

5-18-37 

3 

Hd  40y 

do . 

1.0 

4-  5-37 

5 

Kd  410 

do. 

16.7 

4-12-37 

181 


Records   of  springs 


Kd  40     D.  Braini'.rd 

Hd  63  :  H„  "fatrous 

Hd  73     D.  I  ionic a 

Hd  97  :  Eo  Lawrence 

Hd   102  :  R«   T.   Dortlingor 
Hd   100     F,   H,   Jones 

[id  115     E.    Groniaan 

Hd  117  .  V.  Borchulski 
Hd  l?.l  A«  Br o smith 

Hd  124  Mrs*  Garrity 

Hd  147  Co  Carlson 


Altitude 
above  sea 

Spr 

inK 

Ch'mor 

level 

Topographic 

Source     ; 

noo 

(foot) 

si 

tuation 

formation 

Hd  ■ 

1 

L. 

Goldrcich 

160 

Slope 

: Granito          ; 

r, 

J. 

SijTia 

200 

do. 

do« 

■- 

3 

Kings land 

200 

do. 

do,            1 

Hd 

7 

Mr 

■..  R,  Thayer 

170 

do. 

do.            i 

Hd 

37 

J. 

Negrcllo 

140 

do. 

do* 

90 


160 


do. 


do. 


120     Terrace 


120     Slope 


190 
160 


do, 
do. 


140    ^Base  of  slope 


140 
300 

280 

160 


do. 
Slopo 

do. 

do. 


^Stratified  drift 


Granite 


Till 

;  Granite 

do* 
do* 

do* 

do* 
do« 

do* 

do* 
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in  town  of  Haddam,  Connecticut 


Spring  I 
no. 


Iirrorovjraents 


Fluctuation 
(a) 


Yiold 
(gallons 

a 

minute ) 

(a) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Hd   1  !  Masonry  casing,  2.5  foot  diameter  :  None 
;  gravity  floY/  pipe  lino 

Hd   2  '  Masonry  casing,  2x2  foot  do. 

lid   3  '   Masonry  spring  house,  4x4x10      \      do. 
;  feet 


1.5 


1.5 


5 
4 


Hd   7  :  Masonry  casing,  4  feet  diameter 

Hd  37  :  Masonry  spring  house,  3:c4  feet, 
:  gravity  flo\v  pipe  line 

Hd  48  Masonry  spring  house,  electric 
;  pump 

Hd  63  i  Masonry  spring  house,  gravity 
,  flow  pipe  line 

Hd  73  :  Masonry  pit,  gravity  flow  pipe 
i  line 

Hd  97  Masonry  pit,  4x8x8  feet,  gravity 
flow  pipe  line 

Hd  102  i  Hone 

Hd  108  ]   Masonry  spring  house,  gra.vity 
;  flow  pipe  line 

Hd  116  ■;  Masonry  casing,  4  feet  di.imeterj 
■  electric  pump 

lid  117  ;  Tile  casing,  electric  puiup 

Hd  121  i  Concrete  casing,  gravity  flow 
;  pipe  line  to  house 

Hd  124  •  Barrel  sunk  in  ground,  gravity 
:  f  loiv  pipe  line 

Hd  147  :  Concrete  spring  house,  gravity 
;  flow  pipe  line 


Varies  with.; 
rains 
None 


do. 

do. 

do. 

^Varies  with 
rains 

None 

do. 

do, 

do, 
do. 


1 

1,5 


do. 


do» 


10 
14 


4 
14 

12 

10 


5 
4 

13 


5 
8 


7 

6 


(a)  Reported 
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Records   of  springs 


■"""■    * 

Altitude 

Spring 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Topographic 
situation 

Source 
formation 

Hd  150 

w. 

Sellner 

160 

Slope 

Granite         \ 

Hd  155 

s. 

Ti.  Quinn 

200 

do. 

do,           1 

Hd  1G6 

3. 

Brainard 

100 

do. 

do,           j 

Hd  ir,7 

Undina  Beverages  Co. 

100 

do» 

do,           i 

Hd  170 

c. 

And 0 en 

100 

do. 

do.           i 

Hd  182 

A. 
J. 

Bo  Sponce 
KnoleLi 

320 

Gulley 

do. 

Hd  IBS 

A. 
J. 

B,  Spenoa 
Knolea 

320 

do. 

do. 

Hd  229 

F. 

Brooks 

150 

Hillside 

do. 

rid  238 

s. 

Ro  Lad.ihaw 

IGO 

do. 

:  Gneiss 

Hd  255 

c. 

Russell 

80 

Terrace 

do. 

Hd  260 

Field  Park 

120 

Hillside 

i  Granite 

Hd  280 

Middlesex  County  Jail 
ajid  County  Home  for 
Children 

260 

Hilltop 

i   do. 

Hd  281 

Public  Spring 

100 

Slope 

;  Gneiss 

Hd  322 

D. 

Shearer 

90 

Hillside 

\  Till 

Hd  324 

J. 

Zagorem 

100 

Gulley 

do. 

Hd  326 

G. 

Pr-ows  0 

20 

do. 

;  Gneiss 

in  tovm  of  Haddair,  Connocticut  -  Continued 
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Spring 
no. 

Improvomonts 

Fluctuation 
(a) 

Yield 
(gallons 

a 

minute ) 

(a) 

Chloride 
(parts     : 

por 

million)  \ 

Hd  150 

Gravity  flow  pipe  lino 

IJone 

6 

5     1 

lid  155 

Tilo  casing,  covorod 

do. 

6 

8 

Hd  163 

Masonry  sprini^  house,  gravity 
flow  pipo  line 

do. 

14 

5     i 

lid  167 

Concreto  spring  house,  8x12  feet, 
gravity  flovr   pipe  lino 

do. 

20 

6 

Hd  170 

Masonry  casing,  gravity  flow 
pipe  line 

do. 

12 

5   ; 

Hd  182 

Coment  catchment  2x2.5x3  feet, 
gasolinj  pump,  900  feet  pipe 
line 

do. 

6 

6 

Hd  183 

Cement  catchjnont,  2x2,5x3  feet, 
gasoline  pump 

do. 

6 

4 

Hd  229 

Masonry  catchment 

3 

Hd  233 

Circular  cement  cistern,  15x18 
feet,  electric  pump 

Slight 

3 

Hd  255 

Cement  catchment,  4x4x6  feet, 
rotary  electric  pump 

do. 

5 

Hd  260 

Circular  concrete  cistern, 
8x16  feet 

None 

5 

Hd  280 

Reservoir  in  old  quarry,  6x50x 
200  feet,  syphon  pipe  to  the  home 
and  to  concrete  cistern  at  jail 

do. 

8 

Hd  281 

2-Masonry  catchracnts,  5x7x7  feet 

do. 

2 

Hd  322 

Cement  catchment,  6x6x8  feet 

do. 

3 

Hd  324 

Concrete  catchment,  2x10x10 
feet 

do. 

5 

Hd  326 

Concrete  catchment,  3x6x6  feet 

do. 

3 

(a)  Reported 
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Record::,  of  springs 


Spring 
noo 


Owner 


Hd  347   0.  So  Gates 

2C.   o49  ;  Kaohorine  Zupan 

iM  370  ;  A,  W,  Johnson 

Hd  370  C.  Wortham 

lid  361  :  Ct„  &  C.  Carlson 


Hd  o82 
Hd  304 
Hd  385 


A»  T,  S.  Clark 
Miss  Jennie  Phelps 
A,  T.  S.  Clark 


Hd  306  '■  A,  Durr 

Hd  387  ;  C.  Brooks 

Hd  3;'.a  C.  Br'Toks 

Hd  395 ,  A.  T.  S.  Clark 

Hd  396  Pe  0.  Vfelham 

Hd  401  E.  C,  Braincrd 

Kd  404  L.   T.  Hant;el 


Altitude 
a.bove   seai 
level 

(foot)  ; 


Topographic 
situation 


Source 
forraation 


145 

:  Hillside 

Gneiss 

100 

; Terrace 

do. 

360 

;  Hillside 

Granite 

300 

do. 

do» 

300 

do. 

do. 

80 

-  Terrace 

do. 

100 

i Hillside 

do. 

120 

dOo 

do. 

120 

do. 

do. 

250 

dOo 

do. 

770 

■  Gulley 

do. 

55 

^  Valley 

Till 

55 

do. 

Gneiss 

150 

:  Hillside 

do. 

300  Valley 


do. 


in  tovm  of  Haddam,  Connecticut  -  Continued 
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Spring; 


Improvements 


no, 


Fluctuation: 
(a) 


Yield 
(gallons 

a 

minute) 

(a) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Hd  347; 

Goncroto  catchment,  3x6x6  feet, 
gravity  flow  pipe  lino 

None       i 

4 

lid  349^ 

Vitrified  tile  casing,  2   feet 
diameter 

do. 

3 

Hd  370^ 

Barrel  sunk  in  ground 

do.           1 

5 

Hd  378; 

Vitrified  tile  casing,  2x4  feet 

do.           0,5 

7 

Hd  38i; 

Masonry  catchment 

do. 

7 

Hd  382^ 

do. 

do. 

5 

Hd  384^ 

Masonry  catchi:ient,  2x3x6  i'eet 

Slight      i 

9 

Hd  585^ 

Masonry  catchment,  2x4  feet, 
gravity  flow  pipe  line 

None       i 

5 

Hd  386: 

Masonry  catchment 

Dry  at      \ 
times       : 

7 

Hd  387: 

Masonry  casing,  2x4  feet 

None       1 

3 

Hd  388: 

Concrete  catchment,  4x4x4  feet 

do.       : 

5 

Hd  395; 

Barrel  sunk  in  ground 

do. 

8 

Hd  396; 

None 

do. 

7 

Hd  401; 

Vitrified  tils  casing,  2  feet 

Dry  at      j 

4 

diameter 

times,      i 

Hd  404 

2-Masonry  catchments,  2x2x6  feet 

None        j 

■             5 

(a)  Reported 
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Kd  30.   To.'im  of  Haddam,  abandoned  dug  vrell,  Connucticut  Rt.   9. 
Higganum  Section,  Haddain.   Diainet'.^r  24  inches,  depth  25.5  feet. 
Measuring  point  is  a  keel  mark  top  of  wooden  platform  at  the  land 
surface.   The  wat ^r-bearing  formation  is  till. 

Water  levul  in  feet  below  measuring  noint 


Date 

Yfeter  level 

Date 

Yifater  level 

Date    Water  level 

1935 

1936 

1937 

July 

18 

6.15 

Apr.   6 

2,20 

Mar.  22 

2.00 

25 

5.90 

13 

2.50 

29 

2,30 

Apr. 

1 

5.70 

20 

3.00 

Apr.   5 

2.35 

8 

6.50 

July  27 

7.20 

12 

2.10 

15 

6.90 

Aug.   3 

7.50 

19 

2.20 

23 

7.40 

10 

8.30 

26 

2.05 

29 

7.65 

17 

8.75 

M«y   3 

2.10 

Sept 

.  5 

7.47 

24 

9.95 

10 

3.20 

12 

6.25 

31 

10.65 

17 

3.05 

19 

7.20 

Sept.  7 

10.45 

24 

3.00 

26 

7.65 

14 

10.80 

31 

3.20 

Octo 

2 

8.00 

21 

10.90 

June  7 

4.30 

9 

8.70 

28 

10.53 

14 

5.10 

16 

9.00 

Occ.   5 

10.70 

21 

5.40 

23 

8.80 

12 

10.90 

28 

5.30 

30 

8.90 

19 

11.05 

July  6 

4.70 

Nov . 

6 

8.95 

26 

10,50 

12 

4,40 

13 

8.85 

Nov.  1 

10,70 

19 

5.83 

20 

8.90 

8 

6.10 

26 

6.66 

27 

8.20 

15 

6.50 

Aug,   2 

5.92 

Dec. 

4 

7.50 

22 

6,30 

9 

5.75 

11 

7.00 

30 

6.20 

16 

4.91 

18 

7.25 

Dec.   7 

6.70 

23 

5.25 

25 

7.35 

14 

6.80 

30 

6.33 

19 

36 

10 

6.50 

Sept.  7 

4.08 

Jan. 

2 

7.40 

28 

6.20 

13 

4.58 

6 

7,50 

1937 

21 

4.60 

14 

7,45 

Jan ,   4 

6.30 

28 

7.40 

23 

6.90 

11 

5.70 

Oct.   5 

7,90 

30 

7.00 

18 

5.90 

11 

8.30 

Feb. 

7 

6.85 

25 

6.20 

19 

7.50 

13 

6.50 

Feb,   1 

5.40 

25 

5.90 

21 

5.40 

9 

2,55 

Nov.   9 

4.49 

28 

3.00 

15 

2,60 

22 

2.59 

Mar. 

Q 

2.50 

22 

2,50 

Dec .   7 

2.00 

16 

2.00 

Mar ,   1 

2.70 

20 

2.30 

23 

2.30 

8 

2,60 

27 

2.50 

30 

2.45 

15 

2.50 

1G9 


Hd  211.   Miss  Aima  Williams,  abandoned  dug  well,  Connecticut  Rt.  9, 
300  feet  south  of  jail,  Haddam.   Diameter  26  inches,  depth  22o5  feet. 
Measuring  point  is  red  paint  mark  top  of  wood  curb  4«1  feet  above  the 
land  surface.   The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Vfat( 

3r  level 

Date 

l/Yater  level 

1935 

T936 

1937 

July  18 

15,50 

Apr. 

6 

14,50 

Mar.  22 

8.80 

25 

14.40 

13 

15.00 

29 

9.25 

Aug.   1 

15.50 

20 

15.10 

Apr.   5 

9.80 

8 

15.95 

July 

27 

15.70 

12 

8.90 

15 

16.40 

Aug. 

3 

15.50 

19 

9.45 

23 

16.80 

10 

16.10 

26 

9.20 

29 

17.40 

17 

17,00 

May   3 

9.50 

Sept.  5 

17.15 

24 

17.50 

10 

10.15 

12 

17.20 

31 

18.90 

17 

10.35 

19 

16.70 

Sept 

.  7 

18.50 

24 

12,45 

26 

16.80 

14 

19.00 

31 

12.60 

Oct.   2 

18,10 

21 

19.30 

June  7 

12.00 

9 

18.20 

28 

19.50 

14 

12,70 

16 

18.40 

Oct. 

5 

16.70 

21 

13.60 

23 

18.50 

12 

17.00 

28 

13.50 

30 

18,60 

19 

17.50 

July  6 

12.90 

Nov,   6 

18.55 

26 

16.30 

12 

13.80 

13 

18.50 

DIov. 

1 

17.10 

19 

11.41 

20 

18.60 

8 

15.30 

26 

15.50 

27 

18.50 

15 

14.70 

Aug.   2 

15.92 

Dec.   4 

18.10 

23 

14,50 

9 

15.17 

11 

18.00 

30 

14.50 

16 

16.41 

18 

17.90 

Dec. 

7 

14.70 

23 

17.41 

25 

17.50 

14 

14.90 

30 

15.41 

1936 

19 

14.30 

Sept,  7 

15.51 

Jan.   2 

17.60 

28 

14.60 

13 

17.41 

6 

17.40 

1937 

21 

16.30 

14 

17.50 

Jan. 

4 

14.30 

28 

17.60 

23 

17.00 

11 

15,70 

;  Oct.   5 

17.80 

30 

16.50 

18 

14.20 

11 

17.90 

Feb.   7 

16.30 

25 

15.60 

19 

18.20 

13 

16.00 

Feb. 

1 

12.70 

25 

16.90 

21 

15.00 

9 

9.50 

]   Nov.   9 

15,89 

28 

14.80 

15 

9.05 

\               22 

13.89 

Mar .   9 

14.10 

22 

8.80 

i  Dec.   7 

12.46 

16 

14.00 

Lar. 

1 

9.50 

20 

13.85 

23 

14.60 

8 

9,25 

1      27 

11.60 

30 

14,20 

15 

9.10 
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Hd  408.   D.  E.  PriGsb,  abandoned  dug  vrell,  Connecticut  Rt.  9,  Haddam. 
Dia:nioter  36  inches,  depth  11.8  feot.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  west  side  top  of  curb,  0.4  foot  above  the  l;md  surface.   The 
water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Vifater  level 


1937 

Liar . 

18 

7.10 

22 

7o20 

29 

7.45 

Apr. 

5 

7.80 

12 

7o20 

19 

7.70 

26 

7.35 

May- 

3 

7.75 

10 

8,15 

17 

7o95 

24 

8,25 

31 

8.40 

June 

7 

8.50 

Date 

Wat 

er  level 

1937 

June  14 

8.50 

21 

8.80 

28 

8.60 

July  6 

8.40 

12 

8.20 

19 

8.75 

26 

9.33 

Aug.   2 

9.33 

9 

8.75 

16 

9.50 

23 

9.25 

30 

9.50 

Sept.  7 

9.58 

Date    Vfet 

er  level 

■"T937 



Sept. 13 

9.16 

21 

8.90 

28 

9,60 

Oct .   5 

9.80 

15 

9.89 

21 

9.18 

Nov.   4 

7.25 

13 

7,43 

Dec.   2 

5.94 

19 

7.35 

30 

7.74 

Hd  409.  A,  Schaler  Estate,  abandoned  dug  well,  Connecticut  Rt.  9,  2.3 
miles  north  of  intersection  of  Rt.  9  and  Rt.  82,  Haddam.   Diameter  24 
inches,  depth  8.2  feet.  Measuring  point  is  a  paint  mark  top  of  well 
curb  0.5  foot  above  the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is 
stratified  drift. 

YiTater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


1937 

Apr.   5 

2.30 

12 

1.80 

19 

2.15 

26 

1.95 

May   3 

2.10 

10 

2.30 

17 

2,25 

24 

2.20 

31 

2.35 

June  7 

2.85 

14 

3.00 

Date 


Water  level 


1937 

June 

21 

28 

July 

6 

12 

19 

26 

;  Aug. 

2 

9 

16 

23 

30 

3.90 
4,70 
3.50 
3.90 
4.50 
5.08 
5.42 
4.25 
6,16 
5.91 
5.58 


Date 


¥feter   level 


1937 

Sept.  7 

6.66 

13 

6.41 

21 

5.90 

28 

6,70 

Oct,  25 

4.60 

Nov.   9 

2,59 

22 

2.00 

Dec.   7 

1.46 

20 

1.80 

27 

2.20 
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Hd  410.   D.  Doane,  abandoned  dug  well,  Connecticut  Rt.  9,  Haddam. 
Diamoter  30  inches,  dopth  26.4  feet.  Measuring  point  is  a  paint  mark 
top  of  curb  0.4  foot  above  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

-  Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937  ' 

Apr.  12 

17.10 

July  6 

20.80 

Sept, 2 8 

22.90 

19 

18.20 

12 

20,30 

Oct,   5 

25.20 

26 

17,85 

19 

21.50 

11 

23,40 

May   3 

18,30 

26 

22.08 

19 

23.30 

10 

18.90 

Aug,   2 

22,42 

25 

20,40 

17 

18,90 

9 

21.67 

i  Kov.   9 

19.39 

24 

19,50 

16 

21.76 

•      22 

17,29 

31 

19.70 

23 

21.93 

Dec.   7 

15.44 

June  7 

19.80 

30 

21.01 

20 

17,50 

14 

20,50 

Sept.  7 

21.93 

27 

18.10 

21 

20.80 

13 

21,76 

28 

21,20 

21 

21.80 
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Reoords   of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

:   above  sea 
:   level 
1   (feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

K 

2 

:  '^' 

F.  Friedrich 

;       300 

:  Dug 

8,5 

24 

K 

3 

\  ^' 

Vulk 

1     300 

do. 

1      9.7 

30 

K. 

4 

\  ^' 

Vulk 

1     300 

do. 

1      9.7 

30 

K 

5 

\  !• 

Butterfield 

\            400 

do. 

I            18.9 

30 

K 

6 

:  Batell 

1     410 

Drilled 

105,0 

6 

K 

7 

:  Mr 

s.  Goldsmith 

1     390 

Dug 

14.1 

24 

K 

8 

■  New  Haven  TiTater  Co. 

400 

do. 

16,7 

24 

K 

9 

Mr 

3.  M.  G.  Ficks 

400 

do. 

9.4 

30    ; 

K 

10 

L. 

Blatchley 

310 

do. 

15.0 

30 

K 

11 

St 

one  School  House 

480 

do. 

17.5 

30 

K 

12 

Rine 

560 

do. 

19,6 

20 

K 

13 

Mrs,  Pier si g 

560 

do. 

20.0 

24 

K 

14 

J. 

Doleze 

620 

do. 

20.0 

30 

K 

15 

H. 

0.  Hoffman 

620 

do. 

12.0 

24    1 

K 

16 

J. 

Nocar 

580 

do. 

13.5  \ 

30  i 

K 

17 

M. 

A.  Lyons 

420    i 

do. 

16,6 

30 

K 

IB 

I. 

H,  Crane 

510 

do. 

28,8 

20    i 

K 

19 

I. 

H,  Crane 

515 

do. 

24.6   1 

30    i 

K 

20 : 

G, 

Hiou 

480 

do. 

14,7   i 

20  i 

K 

21 ; 

J. 

Birchtold 

480 

do. 

9,1   1 

24 

K 

22- 

E. 

Anderson 

400     1 

do. 

14.1   1 

20    \ 

K 

25 

Ao 

Thode            1 

500 

do. 

15.0  I 

24   1 

K 

24; 

Mr 

3.  Adams          1 

500 

Drilled  : 

300.0  \ 

6 

K 

25; 

I 

R, 

Read             j 

500    i 

do. 

200.0   i 

6 
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in  town  of  Killinf;vrorth,   Connecticut.. 


- 

Vfator 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

T."ell 

Soux-ce 

Depth 

below 

of 

per     : 

no. 

formation 

to 

land 

measure- ; 

million); 

bedrock  ' 

surface  ; 

nent 

]        (feet) 

(i'ect) 

4.1. 

2 

:  Stratified  drift 

L 

3 

do. 

K 

4 

do. 

5 

■  Till 

6 

:  Granite 

i: 

7 

:  Till 

K 

8 

\       do. 

4*. 

9 

do. 

K 

10 

;  Stratified  drift 

K 

11 

\   Till 

X 

12 

do. 

K 

13 

do- 

1-1 

1   do. 

K 

15 

do. 

K 

16 

do. 

i: 

17 

do. 

K 

1.^^ 

do. 

K 

19 

do. 

K 

20 

do. 

K 

21 

do. 

K 

22 

do. 

K 

25 

do. 

K 

24 

; Granite 

K 

25 

do. 

8.0 
9.5 

0.0 


20.0 


0.0 
0.0 


5.0 

7.5 
15.4 
90.0 
13.0 
K-.6 

7.1 
13.1 
15.6 
18.0 
16.4 
15.1 

9.6 
10,0 
14.8 
21.6 
19.7 

7.3 
10.3 
10.0 

22.8 


9-24-35 
9-24-35 
9-24-35 
9-24-35 
9-24-35 
9-24-35 
9-26-35 
9-26-55 
9-26-35 
9-26-55 
9-24-35 
9-24-35 
9-24-35 
9-24-35 
9-24-35 
9-26-35 
9-26-35 
9-26-35 
9-26-35 
9-26-35 
10-  1-35 
10-   1-35 

10-    1-35 


6 

2 

24 

2 

3 


4 
3 
7 

7 

12 

4 

4 

10 

15 

10 

o 

3 

3 

9 

2 

5 
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Records  of  wells 


Wall 


Ovmer 


K 
K- 

rr 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

i\ 

K 
K 

K 

-.r 

K 
K 
K 
K 


26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34- 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 


F.  Mayer 
L.    Primus 

G.  F'rick 
S.    Tucker 

G.    DeckeliTian 

I, Irs,   Anderson 

G.    Carlie 

A.    Schnoor 

G,   Schiioor 

A.    Sclinoor 

Mrs.    A.    Goldsmith 

E.  it.   Percy 

A,    ScliTfarckopf 
G.    L.    French 
Dr.   M.    Frimd 
Co   Kloupa 
Po   Houpert 

F.  W„  Saunders 
J/irs,  Jo  Fround 
Ro   Freund 

E.    Aatel 

Jo    Schmid 

R.   J,    Farrell 


B,  Waujijh 


Alcitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Tj.'pe 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


500 
500 
520 
450 
480 
300 
460 
400 
410 
410 
400 
300 
460 
450 
360 
350 
360 
380 
360 
370 
360 

480 

480 


Dug 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 


11.8 
lei. 7 
60.0 
38. 0 
20.0 
8.7 
22.0 
10.6 
15.3 
18.0 
10.0 
17.9 
17.7 
14.2 
11.4 
22,0 
215.2 
25.3 
19.3 
20.8 
19.7 
14.3 
20.6 
13.5 


24    ; 
36 

6 

1  3/4 
24 
36 
30 
30 
30 
36 
24 
24 
24 
30 
30 
36 
24 
30 
20 
36 
36 
30 
24 
36 
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in  to-vm  of  Killingworth,   Connocticut  -  Continued 


Vi'ater      level 


-.Veil 
lie. 


Source 
formation 


i'L 

26 

Till 

li. 

27 

do. 

IC 

28 

Granite 

K 

29 

Till 

T," 

oO 

do. 

it. 

31 

do. 

K 

o2 

do. 

K 

33 

do. 

K 

34 

do. 

i: 

35 

do  c 

K 

oC 

do. 

jr 

37 

Stratified  drift 

i\. 

39 

Till 

K 

40 

do. 

K 

Al 

do. 

iC 

42 

Granite 

K 

43 

Till 

K 

44 

do. 

• 

11 

45 

do. 

Tr 

46 

do. 

K 

47 

Stratified  drift 

X 

48 

Granito 

k 

49 

Till 

K 

50 

-rranite 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


14.0 


1.5 


0.0 


9.0 


Depth 

belov/ 

land 

surface 

(feet) 


"!Krte 
of 
measure- 
ment 


9.5 

12.6 
60-0 

18.1 
3.7 

18.9 

7.4 

13.3 

14.1 

6.4 

14.3 

14.8 

8.5 

6.7 

18.0 

18.7 

22.2 

14.1 

17.5 

17.7 

13.5 

14.8 

11.6 


10-  1-35 
10-  1-35 
10-  8-35 

10-  3-35 

10-  3-35 

10-  1-35 

10"  1-35 

10-  1-35 

10-  1-35 

9-2B-35 

9-26-35 

9-30-35 

9-26-35 

9-30-35 

9-30-35 

9-30-35 

9-30-35 

9-30-35 

9-30-35 

10-  1-35 

10-  1-35 

10-  1-35 

10-  3-35 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


4 
11 
7 
6 
4 
9 
3 
7 
6 
8 
4 
3 
15 
5 
3 
9 
5 
3 
76 
8 
3 
7 
5 
3 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
levol 
(feot) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


K 

51 

c. 

Nettleton         \ 

K 

52 

:  R« 

Ao  Griswold       \ 

K 

53 

■  R. 

iielcarne          ; 

K 

54 

J. 

Adametz           j 

K 

55 

:  -J' 

Bishoff           \ 

K 

56 

H. 

To  Mac ho Id 

K 

57 

^  C. 

Plettenberg 

K 

58 

.  N- 

Hatch             \ 

K 

59 

A. 

Parmcloe          i 

K 

60 

■  L. 

Jones             i 

K 

61 

'  T. 

Rand              1 

K 

63 

Mr 

s.  E.  Dowd         ; 

K 

64 

J. 

Ippi            i 

K 

65 

F. 

Jo  Pavelka        ^ 

K 

66 

L. 

D,  Panne  lee 

K 

67 

L. 

D,  Parmelee 

K 

68 

J. 

Adametz  Jr. 

K 

69 

Jo 

Adametz  Jr.        | 

K 

70 

A. 

Lauer 

K 

71 

Stc 

i.te  of  Conn,  Forest  : 

Service 

K 

72 

State  of  Conn.  Forest  ; 
Service              ; 

K 

73 

Mo 

Erdman            ] 

K 

74 

H. 

Ileser             \ 

K 

75 

P. 

Perkins           \ 

460 
460 
450 
460 
480 
460 
450 
400 
480 
420 
380 
460 
460 
470 
460 
460 
420 
420 
440 
200 
120 
460 
445 
440 


Dug 

do. 

do. 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do, 

do. 

do, 

dOo 

do. 

do, 

dOo 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 


12.5 
13.0 
13.7 

9.5 
22.0 
24.4 
21,9 
12.0 

8.0 
23.5 
14.3 
16.2 
17.0 
14.1 
17.4 
16.7 
12.5 
20.5 
14.4 

9.0 

138.0 

19.0 

30,0 

26,5 


30 
18 
24 
24 
24 
24 
24 
30 
30 
30 
24 
20 
36 
24 
20 
24 
30 
24 
24 
40 
6 
30 
36 
24 
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in  t'j-vm  of  Killingworth,  Gonnocticut  ■-  Continued 


"iVater  level 


";ell 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bodrock 
(feet) 


Depth 

beloviT 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


T' 

51 

Till 

K 

52 

do. 

li 

53 

do. 

K 

54 

do. 

65 

do. 

K 

56 

do . 

T" 

57 

do. 

K 

50 

do. 

K 

59 

do. 

K 

60 

do. 

K 

61 

do. 

K 

63 

do. 

J' 
1  . 

64 

do. 

IV 

65 

do. 

!•: 

66 

do. 

T.- 

67 

do. 

T" 
1\. 

68 

do. 

69 

do. 

i: 

70 

do. 

K 

71 

do. 

K 

72 

'Tranite 

K 

73 

Till 

K 

7-1 

do. 

K 

75 

do . 

12.5 


8.9 
10.6 
10.7 

5.0 
16.4 
17.5 
13.9 

S.6 

5«7 
15.1 
13,2 
11.6 
13.0 
10.6 
13 . 9 
12.8 

8.0 
17.7 
10.2 

3.7 

16.5 
26.1 
23 .5 


10-  3-55 
10-  8-35 
10-  8-35 
10-  3-35 
10-  3-35- 
10-  3-35 
10-  3-35 
10-  8-35 
10-  8-35 
10-  8-35 
10-  9-35 
10-15-35 
10-15-35 
10-  9-35 
10-15-35 
10-15-35 
10-15-35 
10-15-35 
10-15-35 
4-21-37 

10-15-35 
10-15-35 
10-15-35 


10 

19 

13 

10 

8 

7 

9 

11 

25 

9 

4 

4 

2 

7 

3 

4 

5 

5 

14 

5 

3 

7 


1D8 


Records   of  wells 


Well 
no. 

Owner 

Altitude 
above  sea 
level 
(fea.) 

Type 

De'jth 
(fov.t) 

Diameter  ; 
(inches)  : 

K  76 

.Mr 

So  Buhir 

420 

Dug 

20.7 

30    ; 

::  77 

;ho 

S,  Markham 

420 

dOo 

17.7 

20    \ 

K   7t< 

nVass  Co  E,  Parmolee 

420 

do. 

13.2 

24    i 

K   79 

^F* 

To  Doolittlo 

300 

Drilled 

75.0 

6 

K   80 

,  Mary  Stone 

280 

Dug 

16.7 

30 

K   81 

I  Gainbe 

280 

do. 

11.3 

20 

K   82 

^C. 

Geoik 

280 

do. 

20.1 

18 

K   83 

A. 

Scliubert 

360 

do. 

14.1 

30 

K   84- 

:a. 

Schubert 

360 

dOo 

15.2 

30 

K   85 

:  M. 

0.  Gregory 

360 

do. 

12.6 

30 

K   86 

a. 

A,  Nettleton 

340 

do. 

15,4 

48 

K   87 

■Do 

Sweitzer 

340 

dOo 

24.6 

24 

K   88 

Do 

Sweitzer 

380 

dOo 

35.4 

20 

K  89 

Ro 

Lor en z en 

180 

do. 

11.6 

24 

K  90 

;w. 

Gill 

240 

do. 

20.5 

30 

K  91 

;g. 

Audley 

305 

do. 

17.5 

30 

K   92 

■J. 

B,  Saglio 

310 

do. 

15,5 

30     : 

K  93 

:^' 

B,  Saglio 

310 

do. 

23.0 

20        ; 

K  94 

;R. 

3,    Thomas 

300 

dOo 

7.3 

30 

K  95 

iB. 

Gabienelli 

310 

do. 

10,8 

30     i 

K  9G 

;M. 

Aiiearn 

310 

do. 

8.9 

30       ; 

K  97 

|m, 

Ahearn 

310 

do. 

13.3 

20 

K  98 

:H. 

Richmond 

310 

Drilled 

57.0 

6 

K  99 

J>jlr. 

^.  E.  Tilton 

325 

Dug 

12.1 

30 

in  torm  of  Kil].in:;;'v.-orth,  Connecticut. 
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".Tutor 


y.'ell 
no. 


Source 

fonnntion 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Beptu 

bej.oviT 

land 

surface 

(feet) 


level 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


K 

76 

Till                 ; 

K 

77 

do.               1 

- 

78 

do.                 ! 

1) 

7U 

Granite             \ 

30 

Till                1 

K 

81 

do.              ; 

J.1 

82 

do.                1 

33 

do. 

Jti. 

34 

do. 

85 

do.               1 

Xi. 

86 

do . 

:c 

87 

do.                  : 

n? 

do.               I 

K 

39 

do.                         ; 

Tr 

yo 

do. 

T' 

91 

do.               i 

K 

92 

Stratified  drift 

9o 

do. 

94 

Till 

K 

95 

do. 

j^ 

9G 

do.                         ; 

97 

do. 

K 

98 

Granite 

K 

99 

Till             : 

7.; 


12.8 

10-15-35 

5     i 

K-.5 

i   10-15-35 

10     1 

10.0 

;   10-15-35 

6 

65.0 

:   10-  8-55 

7 

10.5 

■   10-  8-35 

7 

9.5 

i   10-  8-55 

17     1 

18.3 

\      10-  8-55 

9 

11.4 

i  10-17-55 

8     ' 

12.9 

\     10-17-35 

10 

9.3 

■   10-17-35 

5           ■: 

11.8 

;   10-17-35 

5 

.14.5 

;  10-17-35 

6 

32.5 

■  10-17-35 

10 

10.0 

■     10-24-35 

11 

16.9 

^  10-24-35 

25 

15.5 

^  10-24-55 

9     \ 

12,1 

•   10-17-55 

71     \ 

18.3 

■  10-17-35 

89     : 

4.7 

;  10-17-35 

5 

8.7 

10-17-35 

5 

7.7 

10-17-55 

7 

10.3 

:   10-17-r5 

6     i 
6 

9.1 

10-  9-35 

7 
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Records   of  wells 


Altitude 

1   above  sea  ; 

''fell 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter  \ 

no. 

(feet) 

(feet) 

( inches )  i 

K   100 

w. 

Bruggemann 

320 

Dug     ; 

22.2 

36    i 

X  101 

\xu 

Bruggemann 

320 

do.    : 

23,0 

40    1 

K .  102 

D. 

W.  Evartcj 

340 

do. 

20,0 

40    \ 

K  103 

^  H. 

W.  C.  Wagner 

300     1 

do. 

12,4 

36 

K  104 

.  H. 

W.  C.  Wagner 

300 

do. 

12.3 

36 

K  105 

:I.Ir 

s,  E,  Rickort 

320     i 

do. 

52.0 

36 

K  106 

R. 

Xautz 

320     ; 

do. 

41,7 

30    1 

K  107 

Sh 

3pherd 

280 

do. 

19,0 

36    I 

K  108 

L. 

Dahlberg 

280     i 

do. 

32.2 

24    \ 

X  109 

:  R. 

C.  Hill 

100 

Drilled  ; 

200,0 

6 

X  110 

Rayman 

105 

Dug     ; 

18,8 

36 

X  111 

Mrs.  X.  M.  Ellis 

100 

do. 

13.1 

20 

X  112 

D. 

E.  Barnard 

200 

Drilled 

66.0 

6 

X  113 

■  0. 

Chittenden 

300 

Dug      1 

16.4 

30    , 

X  114 

Ma 

ry  Make 

240 

do. 

15.5 

20    ; 

K  115 

R. 

B.  Downing   • 

310 

do. 

11.4 

30    1 

X  116 

L. 

Larson 

300    ; 

do. 

16,1 

20    , 

X  117 

lu 

D,  Ritchie 

310     [ 

do» 

11,5 

30    '■ 

K  IIB 

E. 

Seggleo 

300 

do. 

21,6 

24    ; 

K  119 

F. 

Swan 

300 

do. 

15.0 

24    1 

X  120 

E. 

L.  Nelson 

300     ; 

do. 

15.5 

24    ^ 

X  121 

""V. 

H.  Sturtz 

310 

do. 

14,2 

24 

X  12;:; 

H. 

Stevens 

315 

do. 

23.3 

30 

X  123 

F. 

Jeckel 

300 

do. 

9.7 

30 

in  tovra  of  Killingworth,  Connecticut  -  Continued 


201 


TJel]. 

no. 


Source 
formation 


ITator 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Depth 

■below 

of 

per 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(foot) 

(feet) 

20.  ;J 

10-10-35 

15 

23.9 

10-10-35 

7 

19.5 

10-10-35 

11 

11.0 

10-10-35 

15 

10.3 

10-10-35 

17 

48.0 

10-10-35 

9 

41.7 

36.7 

10-10-35 

7 

15.8 

10-10-35 

35 

26. '5    : 

10-10-35 

9 

1   20.0 

20.0    ; 

10-10-35 

9 

16.2 

10-10-35 

7 

11. o 

10-20-35 

6 

S-i.O 

32.0    : 

10-24-35 

13 

13.4 

10-24-35 

9 

15.0 

10-24-35 

13 

8,1 

10-24-35 

9 

12.8 

10-24-35 

15 

11.5 

9.3 

10-24-35 

7 

M.9 

10-24-35 

47 

12.6 

10-24-35 

29 

10.7 

10-24-35 

13 

11.5 

10-24-35 

13 

19. S 

10-22-35 

29 

7.9 

10-21-35 

9 

IV 

100 

Till 

K 

101 

do. 

is. 

102 

do. 

i'- 

103 

do. 

K 

104 

do. 

105 

do. 

IC 

106 

do. 

i: 

107 

do. 

K  100 


ao. 


X  109 

(iranito 

K  110 

Till 

K  111 

do. 

::  112 

Crranite 

K  115 

Tin 

A  114 

do. 

1.  115 

do. 

X  IIG 

do . 

Iv  117 

do. 

K  111! 

do. 

X  11'.' 

do. 

X  120 

do. 

X  121 

do. 

X  122 

do. 

X  125 

do. 
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Records   of  wells 


Altitude  ' 

above  sea  ; 

Wei]. 

Ov.naer 

level 

Type 

Denth 

Diaiaeter  : 

no. 

(foot) 

(foot) 

(inches) ' 

K  124 

:  C. 

Parmolee 

300 

Dug 

10,9 

24 

a   127 

:M. 

Eo  Harris         \ 

300 

do. 

8.3 

24 

K  128 

\  I* 

B,  Harris          ; 

300 

doo 

12.8 

24 

K  129 

;M. 

Eo  Harris          i 

300 

do. 

12.1 

30 

K  130 

:  W. 

Thomas            I 

300     i 

do. 

13,0 

24 

K  131 

!  J. 

Yh   ilamilton        : 

300 

do. 

12,5 

30 

K  132 

:w. 

H.  Mac Fall        | 

300 

do. 

12.4 

30 

K  13?; 

T. 

Pot or s            i 

260     1 

do. 

34.0 

30 

K  154 

L. 

F.  Zimiuonnann 

2S5 

Drilled 

94.0 

6 

K  135 

:  J. 

Walker            \ 

175     ; 

Dug 

ia,3 

24 

K  137 

Wo 

Hollinger         ; 

GO        ; 

do. 

32.5 

20 

K  138 

■  J. 

Wc  Steadman        : 

180 

do. 

19.2 

20 

K  139 

s. 

F„  Schuraaok 

190    i 

do. 

13.2 

24 

IC  140 

:g. 

Stanley           ; 

60     j 

do. 

38,3 

20 

K  141 

■  B» 

^'"eiss             i 

I 

60     1 

do. 

12.0 

30 

K  142 

state  of  Connecticut  \ 
'  Porsst  Service        \ 

200     \ 

do. 

14.1 

30 

K  143 

■  State  of  Connecticut 

300     1 

do. 

13,0 

36 

■  Forest  Service 
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IVoll 
no. 


bourco 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(foot) 


V/ater 

level 

Depth 

Dato 

below 

of 

i      land 

nicaaure- 

surf a CO 

inont 

(feet) 

Chlorido 
(parts 

per 

mi llion) 


K   121- 

Till 

K  127 

do . 

K  128 

do. 

K  129 

do. 

K   130 

do. 

X  131 

:  Granite 

K  132 

jTill 

K  133 

do. 

K  134 

jGranito 

i:  135 

:Till 

IC   137 

^Stratified 

drift 

K   13:3 

/rill 

K   139 

do. 

K   I'lO 

iStratifiod 

drift 

K   141 

;     do. 

K  142 

:Till 

K  143 

Stratified 

drift 

10.9 

12.0 
7.0 

5.0 
12.4 

3(3.0 


9.2 
6.5 
9.9 

10.0 
10,1 
7.9 
11.4 
46.0 

14.9 
31.3 
16.7 
16.9 
35.5 
10.0 
1.5 


10-21-35 
10-21-55 
10-21-55 
10-21-35 
10-21-35 
10-21-35 
10-21-35 
10-28-35 

10-28-35 
10-28-35 
10-24-35 
10-24-35 
10-28-35 
10-28-35 
4-21-37 
4-21-37 


7 
13 

7 

9 
13 
11 
11 

7 
13 
13 

4 
11 


Records  o2   springs 


Spring 
no. 


Ovnaor 


K  38  Unknovm 

K  62  ;0.  Remior 

K-  125  I.  Harris 

X  126  !I.  Harris 

X  136  Xing 


Altitude 
above  sea: 
level 
(foot) 


380 
320 
328 
328 
60 


Topographic 
situation 


^  Slope 

do, 
: Hillside 
: Base  of  hill 
Hillside 


Source 
f onnation 


Granite 

do* 

do. 
Till 
Gneiss 
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Yield 

Chloride 

(gallons 

(pr,rts 

Spring 

Ir.iproveiiients 

•Fluctuation 

a 

per 

no. 

(a) 

minute ) 
(a) 

million) 

K  08 

Masonry  pit. 

1.5  feet  deep 

None 

5 

K  G2 

Masonry  pit. 

5  feet  deep 

Slight 

8 

K  125 

ilone 

None 

1 

13 

K  126 

Tile  c'lsing 

do. 

1 

9 

K  136 

None 

do. 

1 

3 

(a)  Ro ported 
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41* 
2  6- 


41* 

to- 


41* 
2i' 


41* 
2  0' 


LEGEND 

WELX  • 


CONN  CAOUMO-WATER  SURVEY  WW.A    NO  2««l 
SPOH30A3HIP  CONN  STATE   WATER  COMU 
ORECTCNCEOtSORV.  U4DEPT   IMTBRIW* 


MAP    OF   KILLINGWORTH.  CONNECTICUT 

SHOWING    LOCATION    OF    WELLS  8.   SPRINGS 

SCALE 
O  I  1 3    MILES 


M    M    M    M    l-l    P 


31 


ZE 
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K  71.   State  of  Connecticut  Forest  Service,  abandoned  dug  well.  Camp 
Roosevelt,  Cockaponset  Forest,  Killingworth.   Diameter  40  inches, 
depth  9.0  feet.  Measuring  point  is  a  notch  top  of  curb  2.0  feet  above 
the  land  surface.   The  water-be9.ring  formation  is  till. 

1/Vater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Wat 

er  level 

1937 
Apr.  21 

28 
May   5 

12 

5.74 
5.52 
5.64 
5.69       ; 

Date 


Water  level 


1937 

May  19 

26 

June  4 

9 


5.60 
5.81 
5.68 
5.73 


Date 


Y/ater  level 


1937 

June  16 

25 

30 

July  7 


6.05 
6.13 
6.37 

6.33 


K  142.   State  of  Connecticut  Forest  Service,  abandoned  dug  well.  Camp 
Roosevelt,  Cockaponset  Forest,  Killingworth.   Diameter  30  inches,  depth 
14  1  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark  south  side  of  curb  2.3  feet 
above  the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date    Water  level 

;  Date 

Water  level 

Date 

Wat 

er  level 

1937 
Apr.  21     3.88 

28     4.96 
May   5     3.24 

12     4.54 

1937 

;  May  19 

26 

:  June  4 

9 

3.36 
4.76 
3.40 

4.94 

1957 
June  23 
30 
July  7 

7.64 
7.84 
7.93 

K  143.   State  of  Connecticut  Forest  Service,  abandoned  dug  well.  Camp 
Roosevelt,  Cockaponset  Forest,  Killingvrorth.   Diameter  36  inches,  depth 
13.0  feet.   Measuring  point  is  a  keel  mark  on  curb  2.8  feet  above  the 
land  surface.   The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


1937 

Apr.  21 

28 

5 

12 


May 


5.30 
2.30 
5.77 
6.22 


Date 

May  19 

26 

Jvme  4 

9 


Water  level 


5.51 
5.99 
5.80 
6.28 


Date 


"Water  level 


1937 

June  16 

7.47 

25 

5.99 

30 

6.41 

July  7 

6.29 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Oiimer 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Ma  la: 

Ma  1  i 

Ma  2  : 

Ma  3  ; 

Ma  4 

M&.  6  ^ 


Ma 

7  ; 

Ma 

8  ^ 

Ma 

10  : 

Ma 

11  i 

Ma 

12  ■ 

Ma 

13  ; 

Ma 

15  : 

Ma 

17 : 

Ma 

18 ; 

Ma 

19 ; 

Ma 

20  ■ 

Ma 

22  ■ 

Ma 

23  : 

Ma 

24  \ 

Ma 

25  ; 

Ma 

26  ; 

Ma 

27 

Ma 

28 : 

W.  Randat 

L,  Stevens 

M.  Vf.  Hilgert 

F«  Fippinger 

G.  Krug 

Mrs,  Oslander 

Bella  Resnick 

R,  W.  Stevens 

A,  Stevens 

New  Haven  Water  Co, 

Nevj-  Haven  Water  Co. 

New  Haven  Water  Co. 

J .  Rene 

Mrs,-  Oslander 

Hammonassot  Club 

0,  B.  Schrang 

A.  Kulisch 

New  Haven  Water  Co, 

H,  H.  Stone 

R,  Scranton 

J,  Lette 

W,  F.  Brust 

Mrs.  B,  Eckhardt 

J,  Hall 


300 

Dug 

11.5 

290 

do. 

12.0 

290 

do. 

13.0 

300 

do. 

9.2 

300 

do. 

L^  .1 

320 

do. 

12,8 

300 

do. 

5.7 

320 

do. 

10.7 

320 

do. 

15.2 

400 

do. 

6,4 

380 

do. 

11,8 

380 

do. 

14.5 

375 

do. 

17.7 

300 

do. 

11.5 

300 

do. 

10,0 

310 

do. 

12.5 

400 

do. 

15.0 

380 

Drilled 

100.0 

380 

:    Dug 

26,2 

390 

do. 

23.0 

380 

do. 

26,2 

360 

do. 

13,0 

370 

Drilled 

175,0 

340 

:  Dug 

12.5 

30 
41 
30 
30 
36 
30 
38 
36 
30 
36 
30 
36 
30 
30 
48 
30 
36 

2 
30 
30 
22 
30 

6 
•  30 
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11 

]                  Source 
:       formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  ., 

We. 
no 

Depth 
be  low 
land 
surface 
(feet) 

Dote 

of 
incasure- 
inent 

]     (parts 

per 
1   million)  1 

Ma 

la 

i  Stratified  drift 

\          10.1 

8-24-35 

6     1 

Ma 

1 

do. 

\            3.0 

7-  2-35 

19     j 

Ma 

2 

do. 

1     9.0 

7-  2-35 

I      5     : 

Ma 

3 

do. 

1     5.7 

7-  2-35 

5 

Ha 

4 

do. 

10.0 

7-  2-35 

5     i 

Ma 

6 

do. 

\            7.8 

7-  2-35 

5       ; 

I'.ia 

7 

do. 

1     2.5 

7-  2-35 

5     1 

Ma 

8 

Till                1 

i     5.4 

7-  2-35 

7 

Ma 

10 

do. 

7.7 

7-  2-35 

5 

Ma 

11 

do.              i 

\           3.4 

7-  1-35 

6 

Ma 

12 

do. 

1     5.5 

7-  1-35 

5 

Ilia 

13 

do.              1 

!     7.5 

7-  1-35 

8 

Ma 

15 

do.               i 

9.1 

7-  1-35 

7 

Ma 

17 

Stratified  drift     ; 

6.8 

7-  2-55 

17     1 

Ma 

18 

Till               \ 

8.0 

7-  2-35 

7 

Ma 

19 

Stratified  drift 

5.5 

7-  3-35 

6 

Ma 

20 

Till               1 

9.5    1 

7-  3-35 

9 

Ma 

22   ^ 

Granite 

15.0 

9 

Ma 

23   ^ 

Till 

19.9    1 

7-  5-35 

15     1 

Ma 

24  ; 

do.              i 

9.0 

7-  5-55 

9     1 

Ma 

25  I 

do. 

15.8    i 

7-  5-35 

42     j 

Ma 

26  i 

do.              1 

12.9    j 

7-  5-35   : 

8     1 

Ma 

27  ■ 

Granite 

25.0 

29     ; 

Ma 

28  \ 

Till               1 

6.4 

7-  5-35   : 

20     1 

21.0 


Records   of  wells 


Altitude 

i   above  soa 

Well 

Owner 

;   level 

Type 

Depth 

Diameter  ; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  \ 

Ma 

29 

New  Havon  Water  Co. 

\            240 

Dug 

20,8 

30    \ 

Ma 

30 

^  W.  Smith 

260 

do. 

44,6 

30    1 

Ma 

32 

C.  Koch 

290 

do. 

32.3 

30    1 

Ma 

33 

H.  Hurlburt 

280 

do. 

17,0 

30    \ 

Ma 

35 

E.  Norton 

160 

do. 

14.7 

30    \ 

Ma 

36 

E.  Norton 

160 

do. 

12,5 

30 

Ma 

37 

E,  H.  Reeves 

160 

do. 

15,2 

24    1 

Ma 

38 

Hattie  E.  Smith 
Estate 

160 

do. 

15,3 

30    I 

Ma 

39 

R.  Schraner 

;50 

do. 

15.0 

30 

Ma 

40 

P.  Hathaway 

110 

do. 

13.6 

30    : 

Ma 

41 

B.  I.  Shelley 

105 

do. 

12.6 

30 

Ma 

42 

Mrs.  R.  Hill 

380 

do. 

24.0 

30       : 

Ma 

43 

T.  D,  Hopson 

280 

do. 

27.0 

30 

Ma 

44 

Mrs,  Dworak 

390 

do. 

29.9 

40 

Ma 

45 

J.  B.  Wright 

400 

do,    : 

25.6 

30       : 

Ma 

46 

J.  B,  Wright 

390 

do. 

21,0 

30    : 

Ma 

47 

Swift 

350 

do. 

13,2  '■ 

30    . 

Ma 

48 

N.  Peffer 

340 

Drilled 

81,5   . 

6     i 

Ma 

49 

Mrs,  C,  R.  Hooker 

400 

do. 

100,0   1 

6    i 

Ma 

50 

A.  Proll 

360 

Due      ' 

20.0 

30    \ 

Ma 

51 

Breidbach 

360 

do. 

26.0  \ 

30    1 

Ma 

52 

A.  Weiss 

2  BO     I 

Drilled 

125.0   1 

6    : 

Ma 

53 

Nev/  Haven  Water  Co. 

280     I 

Dug 

19.9 

32    i 

Ma 

54 

J,  Milesi 

230 

Drilled 

102.0 

6    : 
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Yfell 
no. 


Source 

formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Water 

level 

Depth 

Date 

below 

of 

land 

measure- 

surface 

ment 

(feet) 

Chloride 
(parts 

per 

million) 


Ma 

29 

;  Till 

Ma 

30 

do. 

Ma 

32 

do. 

Fia 

33 

do. 

Ma 

35 

do. 

Ma 

36 

do. 

Ma 

37 

do. 

Ma 

38 

do. 

Ma 

39 

do. 

Ma 

40 

;  Stratified 

drift 

Ma 

41 

do. 

Ma 

42 

.  Till 

Ma 

43 

do. 

lia 

44 

do. 

Ma 

45 

do. 

Ma 

46 

do. 

Ma 

47 

do . 

Ma 

48 

; Granite 

9.0 

Ma 

49 

do. 

30.0 

Ma 

50 

Till 

Ma 

51 

do. 

Ma 

52 

;  Granite 

15.0 

Ma 

53 

iTill 

18.0 

Ma 

54 

: Granite 

14.0 

13.6 

31.0 

19.5 

12.2 

6.8 

9.0 

12.0 

IE  •  £j 

9.0 

10.6 

7.9 

6.7 

14.4 

22.8 

20.3 

17.6 

8.5 

11.5 

70.0 

10.7 

II. 0 


1-  3-35 
7-  3-35 
7-  3-35 
7-  3-35 
7-  3-35 
7-  5-35 
7-  3-55 
7-  3-35 
7-  3-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  6-35 
7-  5-35 


15.6       7-  5-35 
85.0       7-  8-35 


10 

.  6 

27 

5 

8 

10 

7 

3 

10 

21 

8 

5 

14 

6 

6 

4 

5 

7 

4 

39 

14 

7 

21 

43 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Ma  55  ■  North  Madison 

;  Congregational  Church 
Ma  56  ■  E,  L,  Richards 

Jfei  57  ■  J.  Menzel 


Ma 

58 

Mrs,  Hausermann 

Ma 

59 

J,  Taneyhill 

Ma 

60 

Evelyn  S.  Gasner 

Ma 

61 

K,  Schreiner 

Ma 

62 

C,  V,  Barnes 

Ma 

63 

I.  Chittenden 

Ma 

64 

0,  Sheperd 

Ma 

65 

F.  Norton 

Ma 

65 

Mrs.  M.  H.  Munger 

Ma 

67 

G,  Broonner 

Ma 

68 

S,  G,  Thompson 

Ma 

69 

F,  Horner 

Ma 

70 

R.  Glass 

Ma 

71 

A.  Gross 

Ma 

72 

J.  Fuest 

Ma 

73 

Mrs.  Marie  Lehman 

Ma 

74 

R.  Frank 

Ma 

75 

R,  E.  Hamilton 

Ma 

75 

Mrs,  M.  R.  Palin 

Ila 

77  ; 

0,  Kulisch 

Ma 

73 

G.  K,  Doktor 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


280 
280 
280 
260 
355 
130 
160 
170 
280 
280 
260 
260 
260 
260 
260 
265 
240 
240 
240 
260 
260 
396 
220 
230 


Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

dOo 
Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 


Depth 
(feet) 


113.0 

25.9 

22,2 

60.0 

120.0 

15.0 

22.0 

9.3 

12.1 

195.0 

23.7 

21.8 

86.0 

26.0 

24.2 

21.7 

40,0 

22,6 

22.3 

70.0 

12,2 

345.0 

108.0 

147.0 


Diameter 
(inches ) 


6 
35 
32 

6 

6 
36 
30 
30 
30 

6 
30 
30 

6 
30 
32 
30 

6 
30 
30 

6 
30 

6 

6 

6 
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in  tovm  of  L'ladlson,   Connecticut    -  Continued 


ITatcr      Icvc] 


■Tell 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(foot) 


Depth  Date 
below       of 
land  measure- 
surface  ment 
(feet) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


I'la  55 

Ma  56 

Ma  57 

Ma  58 

Ivla  59 

Ma  60 

Ma  61 

Ma  62 

Ria  63 

Ma  64 

Ma  65 

Ma  ,  6G 

Ma  67 

Ma  68 

Ma  69 

Ma  70 

Ma  71 

Ma  72 

Ma  75 

Ma  74 

Ma  75 

Ma  76 

Ma  77 

Ma  78 


i   Granite 

Till 
;  Granite 

do. 

do. 
:  Till 

do . 

do. 

do. 
Granite 

do. 
Till 
Granite 
Till 

do. 

do. 
Granite 
Till 

do. 
Granite 
Till 
Granite 

do. 

do  • 


10.0 

16.0 
10.0 
28.0 


15.0 
10. 0 

30.0 


10.0 


4.0 

125.0 
17.0 
90.0 


17.1 
14.7 


10.3 
13.6 

0.1 

7.7 

16.3 
16.6 

19.0 
14.6 
12.1 
11.1 
13.1 


7.1 

35.0 
100.0 


7-  8-35 
7-  8-35 


7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-  6-35 

7-  8-55 
7-  8-35 

7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 
7-10-35 

7-10-35 

7-  8-35 
7-  8-55 


5 

80 

16 

13 

.  4 

7 

7 

9 

13 

51 

13 

15 

6 

6 

19 

25 

13 

7 

5 


■u 


Records  of  wells 


Altitude 

;   above  sea 

Woll   i       Owner 

level 

Type 

Depth 

DiajTietor 

no.    \ 

1   (feet) 

(feet) 

(inches) 

Ma  79  G.  K.  Doktor 

i     200 

;  Dug 

20,0 

30       : 

Ma  80  N.  J.  0 slander 

1     180 

do. 

9,2 

36    i 

Ma  81  i  J,  2icMullen 

160 

do. 

;        20.0 

36    i 

Ma  82  ■  Mrs.  J.  Shandle 

120 

do. 

7,5 

54    ! 

Ma  83  :  A.  Ashbeo 

120 

do. 

8,0 

36    1 

Ma  84  :   C.  T,  Collins 

90 

do. 

•     20,4 

40 

Ma  85  ^  T,  Silkman 

100 

Drilled 

62,0 

6 

Ma  86  ;  T.  Silkman 

105 

Dug 

15,3 

30    1 

Ma  87  [   J.  Mikes 

180 

Drilled 

65,0 

6    1 

Ma  88  ^  L.  Rosenthal 

100 

Dug 

12.0 

36    i 

Ma  89  F,  Gross 

120 

do. 

18,0 

30    i 

Ma  90  :  C.  Delhi 

120 

do. 

16,4 

30    1 

Ma  91  :  T.  Manzoni 

100 

do. 

18.8 

30    1 

Ma  92  P.  Christensen 

80 

do. 

11.7 

30    1 

Ma  93  :  P,  Mettler 

80 

do. 

11,0 

30    : 

Ma  94  :  C.  T.  Nichols 

80 

do. 

15,0 

30    1 

Ma  95  ■■   F.  Kolln 

80 

do. 

9.8   1 

24    i 

Ma  96  Tillio  Kelsey 

80     ! 

do. 

18,4   1 

30    1 

Ma  97  :  M.  Ingrisch 

100 

do. 

12,7   i 

36    1 

Ma  98  F,  Schlauch         ; 

100 

Drilled 

45,2 

10   i 

Ma  99  ;  A.  Menzer 

120 

Dug 

17.5 

30   i 

Ma  100  :  L.  A.  Nilson        i 

140 

do.    i 

20,2   1 

30    I 

Ma  101  ;  D.  Christopher      1 

100    ; 

do. 

19.1   1 

30    1 

Ma  102  ;  L.  Granger          i 

140 

doo 

16,0 

30    i 
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in  town  of  Madison,  Connecticiit  -  Continued 


ITater 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Vfell 

Source 

Depth 

below   I 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure-  ; 

million) 

bedrock  ■ 

surface 

ment    : 

(feet) 

(feet) 

Ma 

79 

:   Till 

Ma 

80 

do. 

Ma 

81 

do. 

Ma 

82 

do. 

Ma 

83 

do. 

Ma 

84 

do. 

Ma 

85 

■  Granito 

Ma 

86 

Till 

Ma 

87 

:  Granite 

Ma 

88 

^  Till 

Ma 

89 

do . 

Ma 

90 

do. 

Ma. 

91 

do. 

Ma 

92 

do. 

Mia 

93 

do. 

Ha 

94 

do. 

Ma 

95 

do. 

Ma 

96 

do. 

Ma 

97 

do. 

Ma 

98 

:  Granite 

Ma 

99 

-  Till 

Ma 

100 

do. 

Ma 

101 

do. 

Ma 

102 

do. 

20.0 


18.0 


21.0 


19.0 


14.6 
3.1 

13.5 
4.2 
6.1 

15.1 

8.7 

9.8 
14.0 
11.4 
11.3 

G.9 

6.0 
10,8 

7.0 
14.0 
10.8 
14.8 
12.9 
14.7 
13.4 
10.7 


7-  6-55 
7-11-35 
7-11-35 
7-11-35 
7-11-35 
7-11-35 

7-11-35 

7-11-35 
7-11-35 
7-11-35 
7-12-35 
7-11-35 
7-11-55 
7-11-35 

8-  5-35 
7-11-35 
8-  2-35 
8-  2-35 
7-12-35 
7-12-35 
8-  5-35 
7-12-35 


10 

9 

6 

9 

9 

5 

6 

7 

15 

23 

33 

26 

35 

12 

64 


13 

17 

9 

6 

5 

52 

19 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Ma 

103 

U. 

W.  Seifert 

Ma 

104 

D. 

Field 

Ma 

105 

D. 

Field 

Ma 

107 

A. 

Muzer 

Ma 

108 

L. 

Gleichman 

Ma 

109 

E. 

Sc human 

Ma 

110 

Mi 

ss  G,  Mossman 

Ma 

111 

w. 

E,  Sawyer 

Ma 

112 

B. 

W.  Husted 

Ma 

113 

Mr 

s.  Etta  Rors 

Ma 

114 

J. 

O'Keefe 

Ma 

115 

T. 

F.  Sneider 

Ma 

116 

H. 

Matus 

Ma 

117 

G. 

Fo  Pritchard 

Ma 

118 

;  ^* 

Lav: 

Ma 

119 

:  J. 

Hulser 

Ma 

120 

:  J. 

Janssen 

Ma 

121 

H. 

J,  Hopkins 

Ma 

122 

Hopkins 

Ma 

123 

J. 

Day 

Ma 

124 

B. 

B.  Munger 

Ma 

125 

:  p. 

Wylie 

Ma 

126 

M. 

Husted 

Ma 

127 

'.  Mrs.  R  .  B.  Aron 

100 
95 
95 
100 
100 
95 
90 
80 
100 
100 
70 
80 
80 
90 
90 
30 
30 
40 
30 
35 
40 
50 
70 
70 


Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

Driven 
Dug 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


11.1 
12.4 
12,2 
12.3 
11,3 
13,1 
11,8 
17.5 
15.2 
6,2 
21.0 
35,0 
12.0 
150,0 
20.3 
27.0 
28.0 
18,4 
23,5 
20.1 
18.0 
11.7 
15,6 
16,0 


24 

3G 
24 
30 
30 
36 
36 
30 
30 
32 
30 
36 
36 
6 
36 

30 
24 
30 
30 
36 
30 
30 
36 
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in  town  of  Madison,  Connocticut  -  Continued 


TYuter 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts    1 

Vfell 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million); 

bedrock 

surface  ■ 

ment 

(feet) 

(feet) 

lia  103 

Till               1 

Ma  104 

do.               1 

Ma  105 

do.               j 

Ma  107 

do. 

Ma  108 

do.              1 

Ma  109 

;  stratified  drift    | 

Ma  110 

do.              ■ 

Ma  111 

do.              i 

Ma  112 

:  Till                        i 

Ma  113 

do.              I 

Ma  114 

do.              j 

Ma  115 

do.              i 

Ma  116 

^   do.              1 

I'fe  117 

'  Gneiss 

Ma  118 

■  Till              1 

Via   119 

Stratified  drift 

Ma  120 

;   do.              1 

Jfe  121 

:   do. 

Ma  122 

do. 

Ma  123 

;   do. 

ila  124 

do. 

Ma  125 

;Till 

Ma  12  G 

:   do. 

Ma  127 

do. 

12.0 


35.0 


15.0 


6.0 

4.8 

7.7 

8.6 

8.2 

6.5 

8,4 

14.7 

12.5 

4.8 

14.4 

25.0 

8.0 

18.4 
19.0 
23.0 
8.4 
21.8 
15.4 

8.3 

10.5 


8-  2-35 
8-  2-35 
8-  2-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-35 
8-  5-55 
8-  5-35 
8-  5-35 
7-12-35 


8 
7 

10 
10 
57 
14 


7-12-35  i 

9 

8-  6-35  ; 

6 

8-  6-35  ; 

14 

10 

8-  6-35  ■ 

10 

8-  6-35 

6 

8-  6-35 

13 

7-12-35  : 

7 

8-  6-35 

13 

3-  6-35  ; 

7 

8 

7-12-35  ■ 

7 

3-  8-35 

8 

8-  6-35 

14 

?,18 


Records  of  wells 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 

Depth 
(feet)  : 

Diameter  ; 
(inches) 

Dug 

15,5 

30 

do. 

17,2 

18 

do. 

15.6 

30 

do. 

17.1 

36 

Drilled  : 

200.0 

6 

\     Dug 

9.3 

36 

do. 

11.2 

36 

do. 

15.0 

36 

do. 

13,5 

30 

do. 

13,9 

36 

do. 

17,2 

30 

do. 

14.1 

30 

do. 

12,3 

IG 

do. 

12.0 

36 

do. 

10,0 

30 

do. 

8.1   ? 

20 

:    do. 

11,0 

20 

Driven 

12.5 

li 

\     Dug 

11,9 

30 

do. 

14,5 

30 

do* 

17,7 

30 

do. 

20.0 

30 

do. 

14.7 

30 

do. 

21.4 

30 

Ma  128  ; 

Mrs.  R.  B.  Aron 

Ma  129  ; 

R.  R.  Alan 

Ma  130  : 

J,  Manzoni 

Ma  131 

Grace  J.  Bell 

Ma  132 

Dr.  We-wman 

Ma  133 

Dr.  We-wman 

Ma  134 

Chipman 

Ma  135 

Y;.  J.  Telford 

Ma  136 

F.  Kukta 

Ma  137 

F.  Kukta 

Ma  138 

Nellie  Gregory 

Ma  139 

Mrs.  J.  W,  Lambertson 

Ma  140 

F.  Wood 

Ma  141 

M.  Ramsay 

Ma  142 

J,  Fugerson 

Ma  143 

C.  Jones 

Ma  144 

A,  Boswell 

Ma  145 

C,  Hof acker 

Ma  146 

C.  R.  Ely 

Ma  147 

E,  Chittenden 

Ma  148 

E,  Chittenden 

Ma  149 

E,  Chittenden 

Ma  150 

j  Miss  G,  Evarts 

Ma  151 

:  Mrs.  A.  Evarts 

70 
70 
70 
70 
45 
35 
25 
20 
20 
25 
20 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
20 
25 
20 
20 
20 
40 
40 
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in  town  of  Madicon,  Connecticut  -  Continued 


Well 
no. 


Source 

formation 


V/ater  level 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


of 
measure- 
nent 


Chloride 
(parts 

per 

nillion) 


Ma  128 

:  Till 

Ma  129 

do. 

Ma  130 

do. 

Ma  131 

do. 

Ma  132 

Gneiss 

Ha  133 

:  Stratified 

drift 

Ma  134 

do. 

Ma  135 

do. 

I.ia  136 

do. 

Ma  137 

do. 

Ife  138 

do. 

Ma  139 

do. 

Ma  140 

do. 

Ma  141 

do. 

Ma  142 

do. 

Ma  143 

do. 

Ma  144 

]      do. 

Ma  145 

do. 

Ma  146 

do. 

Ma  147 

do. 

Ma  148 

do. 

Ma  149 

do. 

Ma  150 

do. 

Ma  151 

do. 

8.8 
10.1 

9.0 
11.4 

7.4 

6.1 

11.2 

10.0 

10.9 

15.5 

10.8 

10.2 

8.6 

6.0 

5.3 

9.1 

9.0 
8.9 

12.9 
12.4 
11.4 
16.1 


8-  6-35 
0-  6-35 
8-  6-35 
8-  8-55 

8-  6-35 
8-  8-35 
8-  8-35 
8-  8-35 
8-  B-35 
8-  8-35 
8-  8-35 
8-  3-35 
8-  8-35 
8-  8-35 
8-12-35 
8-12-35 

8-12-35 

8-12-35 
8-12-55 
8-12-35 
8-12-o5 
8-12-35 


8 
63 

5 

7 

8 

65 

10 

13 

25 

10 

7 

6 

19 

20 

36 

7 

16 

8 

8 

0 

48 

6 

7 
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Records   of  wells 


Well 
no. 


OiNner 


Altitude 
above   sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(foet) 


Diameter 
(inchas ) 


Ma  152 

;  F. 

Goodale 

40 

;  Dug 

16,6 

30    ; 

Ma  153 

;  H. 

Koenke 

40 

do. 

22.3 

28 

Mn  154 

^  G' 

Scheuermann 

35 

do. 

20.0 

30 

Ma  155 

;  s. 

Sc human 

40 

do. 

16,0 

30    ; 

Ma  156 

;w. 

Brazee 

40 

do. 

12.0 

30 

Ma  157 

:  J. 

Derenthal 

40 

\     Drilled 

142,0 

10 

Ma  158 

:  ^• 

Yungr 

30 

;  Dug 

13,2 

30    \ 

Ma  159 

:  C. 

Pardee 

25 

do. 

16,2 

36    i 

Ma  160 

:¥l. 

Johnson 

25 

do. 

15.0 

36    1 

Ma  161 

:  B. 

Page 

40 

do. 

4.0 

30    : 

Ma  162 

:  J. 

Bauor 

40 

do. 

16,0 

48    \ 

Ma  163 

;  R. 

Leiliyer 

40 

do« 

14,0 

30    \ 

Ma  164 

L. 

Hustad 

40 

do. 

13,0 

30    1 

Ma  165 

;  Atkinson  School 

35 

do. 

8,3 

146    1 

Ma  166 

Im. 

Tub ant d 

30 

do. 

21,0 

30    1 

Ma  167 

'  Mr 

s,  E,  Go.uor 

30 

^  Drilled 

87.0 

6 

Ma  168 

■  E. 

Sylvada 

80 

;  Dug 

14,0 

36    1 

Ma  169 

J. 

Sonnichsen 

85 

Drilled 

152.0 

36    ' 

Ma  170 

H. 

A.  Grove 

100 

■     Dug 

22,0 

30 

Ma  171 

J. 

Kettles 

00 

Drilled 

70,0 

6 

Ma  172 

s. 

Howell 

75 

do. 

170.0 

6 

Ma  173 

c. 

S.  Klein 

70 

Dug 

IG.l 

30    I 

Ma  174 

F. 

Wings 

65 

do. 

10.5 

30 

Ma  175 

w. 

KuGuvor 

60 

do. 

16.6 

oO 
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in  toTOi  of  Madison,  Connecticut  -  Continued 


Y/ater  level 


Tfell 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 

bolov/ 

land 

surface 

(feet) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


lia   152        Stratified  drift 

Ma   153  :        do. 

Ma   154  ■   Till 

life,   155  .'        do. 

Ma  156   Stratified  drift 

Ma  157   Gneiss 

Ma  158  ;  Stratified  drift 

Ma  159     do. 

Ma  160  i   do. 

Ma  161  ;   do. 

Ma  162  ;   do. 

Ma  163     do. 

Ma  164  ;   do. 

Ma  165  ^   do. 

Ma  166  ;   do. 

Ma  167  ]  Gneiss 

lia  160   Till 

¥&   169  :  Gneiss 

Ma  170  ■■   Till 


Ma   171 

Gneiss 

Ivk   172 

do. 

Ila   173 

Till 

M&  174 

do. 

Ma   175 

do. 

60.0 


25.0 

50.0 

20.0 
20.0 


10.2 
20.7 
16.0 
11.0 
8.0 

10.4 
13.1 
12.4 

0.6 
14,0 
11.0 
11.0 

5.8 
18.2 

10.0 

13.4 


8-12-05 
8-12-35 
8-  6-35 
8-13-35 
8-13-35 

3-12-35 
8-12-35 
8-12-35 
3-13-35 
3-13-35 
8-13-35 
8-13-35 
8-13-35 
8-13-35 

3-13-35 

8-15-35 


1.5    !   8-15-35 
3.9       8-15-35 
14.1       8-15-35 


5 

5 

8 

56 

9 

6 

18 

B 

44 

33 

10 

12 

8 

7 

9 

6 

O   I 

61 
6 

12 

15 
5 

7 

9 


I* 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

;    Type 

Depth 
(foet) 

Diamoter  : 
(inches)  ; 

Ma  176 

E, 

J,  Turner 

\             50 

\     Dug 

20.2 

36 

Ma  177 

D. 

Harlow 

20 

do 

7.3 

30 

Ma  178 

E. 

D.  Burke 

1      20 

do. 

15.0 

30 

Ma  179 

L. 

Peterson 

75 

do. 

43.2 

i      30 

Ma  180 

V. 

R.  Willard 

1      60 

Driven 

24.0 

i4 

Ma  181 

w. 

Wiuinger 

60 

do. 

26,5 

li 

Ma  182 

J. 

Goodale 

60 

do. 

18.5 

li  ; 

Ma  183 

M. 

Hathaway 

55 

Dug 

12,1 

30 

Ma  184 

I. 

Markham 

60 

do. 

13.4 

30 

Ma  185 

M. 

Laue 

65 

do. 

16.0 

36 

Ma  186 

R. 

Leete 

70 

Drilled 

150,0 

6 

Ma  187 

c. 

Schafer 

80 

do. 

83,0 

6 

Ma  188 

Mr 

s.  E.  Ford 

60 

Dug 

25.0 

48    1 

Ma  189 

N. 

Lauritcen 

60 

do. 

20.0 

30 

Ma  190 

Miss  Harriet  Coe 

60 

do. 

20.3 

30 

Ma  191 

w. 

Coe 

60 

do. 

13.0 

36    1 

Ma  192 

Mr 

3.  J.  Marsh 

60 

do. 

19.0 

30 

Ma  193  ' 

J. 

Boris 

60 

do. 

20.0 

30 

Ma  195  ; 

Mary  Wagner 

60 

do. 

20.0 

30    1 

Ma  196 

Mary  Wagner 

60     ; 

do. 

20,0 

30 

Ma  197 

Mr: 

3,  D.  W.  Coe 

65 

do. 

24,5   ; 

30    1 

Ma  198 : 

Anna  Kovacs 

60 

do.    \ 

16.9 

30 

Ma  199  ; 

R. 

Heinold 

60 

dOc     ; 

27,4 

50    i 

Ma  200  ; 

R. 

Heinold 

30 

do. 

8.0 

30 

in  to-vm  of  Madison,  Connectdcut  -  Continued 
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Water 

level 

Chloride 

r   Depth 

■   Date 

'   (parts 

'.Tell 

SourcG 

i   Depth 

below 

of 

i   per 

no. 

fomation 

to 

land 

measure- 

million) 

i   bedrock 

'        surface 

1   inent 

(feet) 

(feet) 

Ma  17G 

Till 

i    16.7 

\       8-15-35 

1      9 

I,;a  177 

Strfctified  drift 

4.5 

8-15-35 

1      7 

Ma  178 

do. 

\        15.0 

11.9 

8-15-35 

5 

Ma  179 

do. 

39.0 

8-29-35 

11 

Ma  180 

do. 

7 

Ma  181 

do. 

9 

Ma  182 

do. 

^  .    5 

Ka  183 

do. 

10.1 

8-29-35 

7 

Ha  184 

do . 

8.7 

8-29-35 

10 

Ma  185 

Till 

12.6 

3-27-35 

9 

hR   18S 

One  i  s  3 

30,0 

8-27-35 

8     1 

Ivia  187 

do. 

i   10,0 

7     1 

Lia  188 

Stratified  drift 

13     1 

Ma  189  ■ 

do. 

13.0 

8-27-35 

21     i 

Ma  190  ■ 

do. 

11.5 

8-26-35 

12     1 

Ma  191 

do. 

10.5 

8- 2  6 --3  5 

9     1 

Ma  192  : 

do. 

12,5 

8-27-35 

22     1 

Ma  193 

do. 

6     1 

Ma  ].95 

do. 

17.5 

8-27-35  I 

11    i 

Ma  196 

do . 

17,5 

3-27-35  1 

7     1 

Mo  197  - 

do. 

22.0 

8-27-35  \ 

7 

Ma  190  ■ 

do. 

14.6    i 

8-27-35  ' 

9     i 

Ma  199 

Gneiss 

10.0 

15.9    1 

8-26-35  ■ 

25     1 

Ma  200 

Stratifiod  drift 

3,9 

8-26-35  i 

9 

i 

224 


Records  of  wells 


Wo  11 
no. 


Ovmer 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feot) 


Ma  201  :  R.  M.  Christoffer 

Ma  202  :  New  -Ybrk,  l-Iow  Haven  & 

:  Hartford  R.R.  Co, 
Ma  203  .A.   Lolimann 

Ma  204  S.  Smith 
Ma  205  :  J,  Hanisch      ' 
Ma  206  ■  J,  Marsh 
Ma  207  i  F.  Hammer 
Ma  208  ■  J.  Marsh 
Ma  209  :  L.  Weiss 
Ma  210  ;  F.  Hald 
Ma  211  ;  M,  Doerrer 
Ma  212  :  C,  Schroeder 
Ma  213  ;  Mrs.  A.  J.  Pegir 
Ma  214  Mrs.  I.  Hovrell 
Ma  215  :  J.  Kashamer 
Ma  216  J.  Kashamer 
Ma  217  :  Mrs,  Hattie  Knox 
Ma  218  :  W.  Bassett 
Ma  219  E.  S.  Montgomery- 
Ma  220  P.  Leipit 
Ma  221  R.  D.  Smith 
Ma  222  '  Halley 
Ma  223  ■  Mary  E.  Blakeman 
Ma  224  '  Mary  E.  Blakeman 


30 
40 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
40 
30 
20 
25 
15 
25 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
20 
20 


Dug 

Driven 

Dug 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 
Drilled 


Dug 


do. 
do. 
do, 
do. 

do, 
do, 
do. 
Driven 
do. 
do. 
do. 


Dug 


do. 


16,5 
40,0 
24,3 
30,8 
14,4 
19.0 
19,0 
11.1 
20.3 
110.0 
31.1 
20.2 
20.4 
15.7 
20,8 
13.1 
13.7 
17,8 
13,0 
12,0 
10,0 
12.0 
ILi.O 
16.0 


Diameter 
(inches ) 


30 


li 


36 
30 
GO 
48 
42 
30 
30 
6 
30 
30 
30 
24 
36 
36 
24 
30 


il 


■•■4 


30 
30 
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Connecticut 
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V'fater 

level 

Chloride  ; 
(parts 

Depth 

Date 

¥ell 

SourcG 

Depth    \ 

below 

of 

per     : 

no. 

formation 

to      1 

land 

measure- i 

million) : 

bedrock  ; 

surface  ; 

ment 

(feet) 

(feet) 

Ma  201 

Stratified  drift 

13.5 

8-26-35  I 

9 

Ma  202 

do. 

7 

^ia  203 

do. 

20.1 

8-15-35 

7 

Ma  204 

do. 

25.1 

S-15-55  j 

6 

Ma  205 

Till 

12.5    : 

8-26-35 

6 

Ma  206 

Gneiss 

16. G    1 

8-26-35 

28 

Ma  207 

Stratified  drift 

19.0 

13.8 

8-26-35 

14 

Ma  200 

do. 

7.8    j 

8-26-35 

8 

Ma  200 

Till 

13.9 

8-2  6-35 

16 

Ma  210 

i Gneiss 

4.0 

20.0    i 

8-26-35 

20 

Ma  211 

1  Stratified  drift 

22.7 

9-  9-55 

11 

Ma  212 

do. 

17.2 

9-  9-35 

17 

Ila  21o 

do. 

11.9 

9-11-55 

9 

Ma  214 

do. 

12.8    ; 

8-12-35 

16 

j7ta  215 

do. 

15.1 

8-29-35 

10 

Ha  216 

do . 

12.1 

8-29-55 

13 

Ma  217 

;   do . 

9.7 

8-29-35 

17 

Ma  2.13 

do. 

15.8 

9-  3-35 

20 

Ma  219 

do. 

8.0    ; 

8-29-55 

21 

Ma  220 

do. 

9.0     ; 

3-29-35 

29 

Ma  221 

do. 

6.0    1 

8-29-35 

11 

F^  222 

do . 

17 

Ma  22o 

:  do. 

21 

Ma  224 

Oo. 

13.0    : 

3-29-35 

11 

2Z6 


Records   of  vrells 


Altitude 

Well 
no. 

OiAmer 

above  sea 
level 
i   (feet) 

Type   : 

Depth 
(feet) 

Diameter  ^ 
(inches) 

Ma  225 

T,  Simpson 

;  •    20 

Dug 

15.3 

30    : 

Ma  226 

J.  lITiedon 

20 

do. 

19,7 

36 

Ma  227 

A,  Ennog 

20 

do. 

18»3 

30 

Ma  228 

Mrs.  E.  Kelsey 

20 

do. 

11.7 

\              36 

Ma  229 

H,  Bachelor 

20 

do. 

22.0 

36 

Ma  230 

J.  Hall 

25 

do. 

17.2 

30 

Ma  231 

Mrs,  A.  Jones 

25 

do. 

17.7 

30 

Ma  232 

S.  A.  Holdridge 

25 

Drilled  : 

52.0 

6 

Ma  233 

M,  Tubandt 

20 

Dug     1 

16,3 

30 

Ma  234 

Anna  Derenthal 

20 

do. 

11.1 

30 

Ma  235 

Mrs.  G.  Wile OS 

20 

do. 

9.3 

30 

Ma  236 

G.  Maurer 

20 

do. 

24.6 

30 

Ma  237 

Mrs.  M,  Genardi 

25 

do. 

23.2 

30 

Ma  238 

C.  Knapp 

20 

do. 

15.0 

30 

Ma  239 

J,  Finney 

20 

do. 

13.2 

30    i 

Ma  240 

Mrs.  W,  S,  Neely 

45 

do. 

12.4 

36 

Ma  241 

M,  M,  Heggs 

50 

do. 

18,3 

30    \ 

Ma  242 

F.  D.  Slipp 

50 

do. 

17.2 

30    1 

Ma  244 

J,  Rohloff 

40 

do,    i 

29.3 

30    j 

Ma  245 

W,  Bailey 

60 

do. 

18.8   • 

30     ; 

Ma  246 

A.  Kolln 

50 

do. 

18.0   ; 

30    1 

Ma  247 

G.  Dahlberg 

35    ; 

do. 

9,4 

24    1 

Ma  249  : 

P.  Grody 

30 

do. 

28,9 

30  i 

Ma  250  : 

F.  Rettich 

40 

Drilled  : 

108,0  ; 

6 
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Source 
fonnation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

'IovgI 

Chloride  ; 
(parts    i 

per 

million) : 

•Yell 
no. 

Depth 

beloY/ 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- . 
ment    I 

Ma  225 

Stratified  drift 

14.0 

9-  3-35  1 

9 

Ka  226 

do. 

18.3 

9-  3-35  : 

20 

-Ma  227 

do. 

15.3 

9-17-35  ; 

10 

}la  228 

do. 

8.7 

9-  3-55  \ 

7 

Ma  229 

do. 

19.0 

9-  3-35  1 

5 

Ma  230 

do. 

14.3 

9-  S-35  : 

7 

Jla  231 

do. 

13.5 

9-  3-55  i 

3 

lla  232 

Gneiss 

45.0 

5 

Ma  233 

Stratified  drift 

12.1 

9-  3-35  i 

3 

Ma  234 

do. 

8,8 

9-17-35  ; 

6 

1/la  235 

do. 

7.4 

9-19-55  ; 

19 

Ila  236 

do. 

20.7 

9-17-35  ; 

6 

I.ia  237 

do. 

19.4 

9-17-35  \ 

9 

Lla  233 

do . 

10.0 

9-  5-35  i 

22 

Ma  239 

do. 

• 

8.5 

9-  5-35  \ 

18 

Ma  240 

Till 

8.4 

9-  5-35 

5 

lila  241 

do. 

15.6 

9-  5-35  i 

19 

Ma  242 

do. 

13.1 

9-  5-35  : 

7 

Ma   244 

do. 

27.0 

9-  9-35  \ 

7 

Ha  245 

do. 

14.0 

9-  9-55  1 

3 

Ma  246 

do. 

13.4 

9-  9-35  ^ 

5 

Ma  247 

do. 

5.2 

9-  9-35   : 

3     j 

Ma  249 

do. 

24.5 

9-  9-35 

5         : 

Mia  250 

Gneiss 

12.2 

9-  9-55 

23     1 

i  X 
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Records  of  wells 


Altitude  : 
above  sea  \ 

V-fell 

Ownei* 

level 

Typo 

Depth 

DiametGi*  ; 

no. 

(feet)    j 

(feet) 

(inches) ; 

j 

Ma  251 

J. 

Holzapfel 

40 

Dug 

14.3  . 

18 

Ma  252 

F. 

Rettich 

40 

do. 

25.4 

30    \ 

!Ia  253 

R. 

B,  Louis 

20 

do. 

18.2 

30    ■ 

:Ja  254 

F. 

Williams 

40     1 

do. 

15.2 

30 

Ma  255 

F. 

C.  Dowd 

20     1 

do. 

16.0 

36 

Ma  256 

■  B, 

Hunger 

20     j 

do. 

17.6 

24 

Ma  257 

Mr 

s.  A,  Johnson 

20 

do. 

10,6 

36 

Ma  258 

c. 

Storrs 

20 

do. 

16,3 

30 

Ma  259 

E. 

Rocca 

20 

do. 

10.0 

30 

Ma  260 

c. 

Dudley 

20 

do. 

26.0 

30 

Ma  261 

J. 

Sloboda 

20    ; 

do. 

14.2 

30    1 

Ma  262 

c. 

L,  Skau 

20 

do. 

22.0 

36 

Ma  263 

Sarah  H.  Meggs 

20 

do. 

21.2 

30 

Ma  264 

W. 

G,  Johnston 

20 

do. 

15.7 

36 

Ha  265 

J. 

G.  Gladwin 

15 

do. 

IS, 5 

36   : 

Ma  266 

L. 

Brockett 

20 

do. 

17.1 

24 

Ma  267 

c. 

H,  Beckwith 

15 

do. 

16.2 

30 

Ma  268 

c. 

H.  Becki.\dth 

15 

Driven 

15,0 

H      ' 

Ma  269 

F. 

T.  wjhite 

15 

do. 

16,0 

li   : 

Ma  270 

w. 

Lewis 

15 

do. 

16,0 

li  : 

Ma  271 

D. 

Digiandomenico 

15 

do. 

16,0 

li 

Ma  272 

c. 

H,  Dudley 

15 

Dug 

15.7 

30 

Ma  273 

c. 

H,  Dudley 

15 

do. 

15.0 

30    \ 

Ma  274 

Mrs.  A.  0.  Dudley 

15 

Driven 

16.0 

l-l 
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Source 
formation 

Dopth 

to 
bedrock 
(feet) 

Vi'ater 

level 

Chloride 

';70ll 

no. 

Depth 
below 
land 

surface  : 
(feet) 

Date 

of 
raeasure- 
ment 

(parts 

per 
million) 

Ma  251 

Till 

10.9 

9-  9-35 

7 

Ma  252 

do. 

23.0     ; 

9-  9-35 

9 

Ma  25S 

Stratified  drift 

15.3 

9-11-35 

8 

Ma  254 

Till 

15.2 

13.6 

9-11-35 

6 

Ma  255 

do. 

12.1 

9-11-35 

5 

Ma  25 G 

do. 

15.6 

9-17-35 

7 

Ka  257 

do. 

7.1 

9-11-35 

9 

ila  253 

Stratified  drift 

11.9 

9-11-35 

5 

Ma  250 

do. 

8.2 

9-11-35 

9 

Ma  260 

do. 

23.5 

9-11-35 

8 

Ma  261 

do. 

11.3 

9-11-55 

4 

Ma  262 

do. 

18.0 

9-11-35 

45 

Ha  263 

do. 

19.2 

9-11-55 

12 

Ma  264 

do. 

14.2 

9"  11-- 3  5 

6 

Ma  265 

do. 

14.0 

9-12-35 

6 

Ma  266 

do. 

15.5 

9-11-35 

23 

Ma  267 

do. 

14.8 

9-12-35 

4 

Ma  268 

do. 

14.0 

9-12-35 

5 

Ma  239 

do. 

14.0    ; 

9-12-35 

15 

Ma  270 

do. 

6 

Ma  271 

do. 

4 

Ma  272 

do. 

14.0 

9-12-35 

5 

Ma  273 

do. 

12.1 

9-12-35 

7 

ivia  274 

do. 

13 

230 


Records   of  wells 


Altitude  i 

Well 
no. 

Owner 

above  seal 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet)  \ 

Diameter  : 
( inches )  \ 

Ma  275 

Mrs.  A.  0.  Dudley 

15 

Dug 

15,6   • 

30    1 

Ma  276 

C.  M.  Bennett 

15 

do. 

15.0 

36    i 

Ma  277 

Ma  278 
Ma  279 
Ma  280 

Hammonassett  State 

Park 

Hammonassett  State 

Park 

Hammonassett  State 

Park 

L,  J.  Meserol© 

15 

2 
15 
80 

do. 
do. 
do. 
do. 

10.5 
9.5 

15.6 
9.9 

30    j 
48    i 
30    1 
24    1 

Ma  281 

S-eafields  Grill 

20 

do. 

33,5 

30    1 

Ma  282 

Pioneer  Inn 

5 

do. 

9.3 

30     : 

Ma  283 

Bassett 

•10 

do. 

7o7 

30 

Ma  284 

Mrs.  Hotchkiss 

10 

do. 

28.0 

30 

Ma  285 

Bassett 

10 

do. 

7.2 

30 

Ma  286 

Mrs.  Hotchkiss 

10 

do. 

30.0 

1     30 
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Vfell 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Yfcter 
Depth 
bo.low 
land 
surface 
(feet) 


level 


Date 
of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


lla  275 

:  Stratified  drift 

Ma  27G 

do. 

Ma  277 

do . 

!.'a  278 

do . 

Ila  ;:79 

do. 

Ma  ^80 

!  Till 

Lta  ?/6l 

:  Stratified  drift 

Ma  282 

do. 

Ma  285 

do. 

!%  284 

do. 

Ma  285 

do. 

Ma  266 

do. 

9-12-35 
9-12-55 
9-12-35 
9-12-55 
9-12-55 
3-11-37 
4-21-37 
5-  5-37 
5-  5-37 

5-20-37 


12 
14 
23 
15 
41 


19 


2o2 


Records   of   springs 


S-orinr:; 
no. 


O-wmer 


Ha  5  :  F«   Fippinger 

tia  9  R.  W,   Stevens 

Ma  14  Jo   Reno 

Ma  16  J,  Reno 

Ma  21  ;  Yievr  Haven  Vlater  Co, 

?'Ia  31  ■■  Mrs,   Rolf solineirler 

Ma  34  ;  K,   Hurlburt 

Ma  106  J,  Muzer 

Ha  194  .  J,   Boris 

Ha  245  ,  ¥f,   H.   Mciierole 

Ma  248  .  G,  Maurer 


Altitude  : 
above  sea: 
level 
(feet) 


Topographic 
situation 


Source 
forTnation 


340 

; Slope 

Granite         \ 

330 

do. 

do. 

320 

do. 

do. 

370 

do. 

do. 

320 

do. 

Till 

250 

do. 

Granite 

230 

: Valley 

do. 

90 

: Slope 

Stratified  drift  • 

40 

\ Base  of 

slope 

Till 

50 

: Slope 

do. 

30 

do. 

do. 

in  tovm  of  iiadison,    Connecticut 
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Spring; 
no. 

Improvements 

Fluctuation  : 

(a)        ; 

Yield 
(gallons 

a     : 
minute ) 

Chloride 

(parts 
per      i 
million)  j 

Ma   5 

i'lono 

None 

S  (a) 

7     1 

Ma   9 

do. 

do. 

1   (a) 

15     1 

Ma   14 

Masonry  basin 

do. 

2   (a) 

5     i 

Ma   IG 

Masonry  casing,  cement  curb 

do* 

11     \ 

Ma  21 

I'Tono 

1   (a) 

7 

Ma  31 

Tile  pipe  casing 

do. 

2   (a) 

7 

lua  34 

None 

do. 

2   (a) 

7 

Ma  106 

Tile  pipe  casing 

do. 

2   (b) 

5 

Ma  194 

None 

do. 

2   (a) 

7 

Ma  243 

Masonry  pit,  pipe  lino,  k  HP 
eloctric-plvmger  pump 

do. 

i    5 

Ma  248 

Masonry  pit,  tilo  pipe  curb, 
electric-plunger  pump 

do. 

5 

(a)   Reported      (b)  Estimated 
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Ma  30.  W.  Smith,  abandoned  dug  v/ell,  Race  Hill  Section,  Madison.  • 
Diameter  30  inches,  depth  44.6  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  top  edge  of  curb  at  the  land  surface.   The  Yj-atur-bearing 
formation  is  tillo 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

19 

35 

1936 

T9I7'  " 

Aug. 

9 

32.66 

May  11 

19.62 

Feb.  10 

16 

33.00 

18 

23.22 

17 

23 

33.31 

25 

25.42 

24 

30 

33.65 

J\iiie   1 

27.07 

Mar,  " 

Sept 

.  6 

33.92 

8 

28.42 

10 

13 

34.15 

15 

29.02 

17 

20 

34o26 

22 

28.10 

23 

27 

34.66 

29 

22.30 

30 

Oct. 

4 

34.91 

July  6 

26.82 

Apr,  10 

11 

35.17 

13 

24.57 

15 

18 

35.40 

20 

26.40 

21 

25 

35.62 

27 

28.23 

28 

Nov.. 

1 

35.84 

Auk.   3 

29.47 

May   5 

8 

36.05 

10 

29,97 

12 

16 

36.31 

17 

30.67 

19 

22 

36.46 

24 

31.43 

26 

29 

36.57 

31 

31.75 

June  4 

Dec. 

5 

37.07 

Sept.  8 

32.25 

9 

12 

36.67 

14 

32, .90 

16 

19 

36.70 

21 

32.88 

23 

26 

36.82 

28 

32.70 

30 

1936 

Oct.   5 

32.72 

July  7 

Jan. 

2 

36.91 

12 

31.70 

Aug.  12 

11 

36.52 

19 

30.57 

18 

16 

35.87 

26 

29.05 

25 

23 

33.37 

Nov,   2 

25.90 

Sept.  2 

30 

31.93 

9 

26.40 

8 

Feb. 

6 

31.03 

16 

27.32 

16 

22 

29.90 

23 

28.65 

22 

27 

28.70 

30 

29.50 

30 

Mar . 

5 

26.40 

Dec .   7 

29.97 

Oct.   7 

12 

18.87 

14 

27.35 

13 

19 

15.51 

19 

26.20 

19 

26 

11.96 

29 

12.95 

Nov.   2 

30 

10.46 

1937 

15 

Apr. 

6 

11.13 

Jan.   6 

12,95 

29 

13 

11.75 

15 

13.30 

Dec.  13 

20 

12.47 

20 

15.80 

28 

27 

14.76 

27 

14,70 

May 

4 

16.77 

Feb.   2 

14.30 

Water  level 


14.50 

13,30 

13.50 

15.70 

17.10 

17.30 

17.20 

17.40 

17.50 

14.70 

16.13 

15,67 

16.13 

18.24 

21.95 

24.75 

25.82 

25,87 

26.79 

27,38 

28.21 

28.94 

32.52 

31.36 

31.82 

32.10 

32.12 

31.96 

32.01 

31.98 

31.97 

32.16 

32,52 

32.10 

30.40 

25.11 

15.25 

18.92 


;<  ■  ?  ,  J., 
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Ma  53.   Ne\u  Haven  liTater  Co.,  abandoned  dug  well,  North  Madison 
Section,  Hadison.   Diameter  32  inches,  depth  19,9  feet.  Measuring 
point  is  a  keel  mark  oast  side  top  of  curb  0.3  foot  above  the  land 
surface.   The  water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

V/ater  level 

1935 

Aug .   9 

18.80 

16 

18.87 

25 

18,89 

30 

18,95 

Sept.  6 

18,82 

13 

18.65 

20 

18.52 

27 

18.80 

Oct.   4 

18,87 

11 

19,00 

18 

18.89 

25 

Nov.   1 

8 

16 

22 

:-:9 

Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
Dry 
17,39 

Dec.   5 

18.07 

12 

18,69 

19 

18. 4S 

26 

18.67 

1936 

Jan.   2 

18.71 

11 

17.49 

16 

14.10 

23 

11.64 

30 

11,71 

Feb.   6 

12,30 

13 

12.98 

22 

13.35 

27 

13,60 

Mar .   5 

13,45 

12 

12,22 

19 

8.16 

26 

8.58 

30 

9.16 

Apr.   6 

8.96 

13 

9,58 

20 

10,64 

27 

11.32 

Date 


Water  level 


1936 

•  May 

4 

12.29 

11 

12,87 

13 

13.47 

25 

14.23 

Jmi« 

3   1 

15.37 

8 

16.62 

i5 

11,97 

22 

9.80 

29 

10,97 

:  July  6 

11.80 

13 

13,14 

20 

13.99 

27 

15,10 

;  Aug. 

3 

17.32 

10 

18,75 

17 

Dry 

24 

Dry 

31 

Dry 

i  Sept 

,  8 

Dry 

14 

Dry 

21 

16,38 

28 

14,47 

,   Oct, 

5 

12,27 

12 

12.73 

19 

9.95 

26 

10.79 

:  Nov. 

2 

11.72 

9 

12,70 

16 

13,27 

23 

14.15 

30 

15,20 

^  Dec, 

7 

12.60 

14 

8.00 

19 

7,30 

29 

10,00 

1937 

Jan. 

6 

10.50 

13 

9.10 

20 

8.30 

27 

9.90 

Date 


Water  level 


1937 

Fob,   2 

8.70 

10 

8.30 

17 

9.50 

24 

9.30 

Mar  0   3 

10.90 

10 

11.75 

17 

11.90 

23 

11.50 

30 

11.80 

Apr,  10 

11.70 

15 

10.80 

21 

11.60 

28 

10.54 

May   5 

11,13 

12 

12,04 

19 

12.59 

26 

13,25 

June  4 

11.50 

9 

12,29 

16 

13,82 

23 

14,26 

30 

14.58 

July  7 

15.15 

Aug.  12 

18,97 

18 

18,82 

25 

16,46 

Sept.  2 

14,70 

8 

14,23 

16 

13,62 

22 

13.45 

30 

13.99 

Oct.   7 

9.70 

13 

15.60 

19 

16,35 

Kov.   2 

11,04 

15 

10.49 

29 

6.32 

Dec.  13 

10.34 

28 

11.18 
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Ma  213.  W,  Bassett,  abandoned  dug  well.  Keck  Rd.,  Madison.  Diaiiieter 
30  inches,  dopth  17,8  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark  west  side 
top  of  wooden  curb  3»0  feet  above  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1935 

Sep-t 

;.13 

18.45 

20 

18.60 

27 

18.70 

Oct. 

4 

18.30 

11 

18.83 

18 

18.88 

25 

18,95 

Nov. 

1 

18.98 

8 

18.95 

16 

19.02 

22 

18.87 

29 

18.77 

Dec. 

5 

18.77 

12 

18.78 

19 

18.81 

26 

18.89 

1936 

Jan. 

2 

18.97 

11 

18.37 

16 

18.17 

23 

17.92 

30 

17.87 

Feb. 

6 

18.17 

13 

18.03 

22 

17.80 

27 

17.72 

lilar. 

5 

17.22 

12 

16.90 

19 

16.69 

26 

16.55 

30 

16.45 

A-pr, 

6 

16.38 

13 

16.37 

20 

16.57 

27 

16.23 

lay 

4 

16o45 

11 

17.12 

18 

17.27 

1936 


May  25 

17.37 

June  1 

17.57 

8 

17»80 

15 

17.47 

22 

17,37 

29 

17.49 

July  6 

17.70 

13 

17.77 

20 

17.87 

27 

18.10 

Aug.   3 

18.10 

10 

18.26 

17 

13.42 

24 

18.48 

31 

18.63 

Sept.  8 

18.71 

14 

18.85 

21 

18.50 

28 

18.65 

Oct.   5 

18.35 

12 

18.00 

19 

17.87 

26 

17.68 

Nov.   2 

17.68 

9 

17.75 

16 

17.80 

23 

17.92 

30 

18.10 

Dec.   7 

17.65 

14 

17.10 

19 

16.80 

29 

16.60 

1937 

Jan.   6 

16.30 

13 

16.90 

20 

17.30 

27 

16.30 

Feb.   2 

16.50 

Date 


Vfater  level 


1937 


Feb. 

10 

17.70 

17 

18.50 

24 

19.60 

Mar  • 

3 

20.05 

10 

20.25 

17 

20.35 

23 

20.20 

30 

20.25 

Apr. 

10 

20.30 

15 

16o93 

21 

17.08 

28 

16.84 

May 

5 

16.98 

12 

17.13 

20 

17.20 

26 

17.31 

Jvine 

4 

17.41 

9 

17.55 

16 

17.68 

23 

17.56 

30 

17.61 

July 

7 

17.62 

Aug. 

12 

18.26 

18 

18.39 

25 

18.21 

Sept 

.  2 

18,34 

a 

18.32 

16 

18.43 

22 

18.56 

30 

18.62 

Oct. 

7 

18.68 

13 

18.74 

19 

18.79 

.Nov. 

2 

18,30 

15 

18.14 

29 

17.71 

Dec. 

13 

17.22 

28 

17.33 

Ma  233.  M.  .,  Tubandt,  abandoned  dug  well,  Bradley  Rd.,  Madison. 
Diameter  30  inches,  depth  16.3  feet.  Heacuring  point  is  a  keel  mark  on 
east  side  top  of  concrete  tile  1.6  feet  above  the  land  surface.   The 
water-bearing  formation  is  stratified  drift. 
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Water  level  in  feet  "belovf  meixsuring  point  in  well  Ma  233-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

.ifater  level 

Date    YiTater  level 

1935 

1936 

1937 

Sept 

.13 

13.25 

May  25 

11.12 

Feb.  10 

10.70 

20 

13,47 

June  1 

llo35 

17 

10.20 

27 

13.60      1 

8 

12.07      ^ 

24 

10.30 

Oct. 

4 

13.76      1 

15 

11.62 

Mar .   3 

9.90 

11 

13.88       ! 

22 

10.93 

10 

9.80 

18 

14.00 

29 

11.00 

17 

9.90 

25 

14.12       i 

July  6 

11.47 

23 

9.70 

Nov. 

1 

14.25      1 

13 

11.60 

30 

9.80 

8 

14.36 

20 

11.89 

Apr.  10 

10.00 

16 

14.51 

27 

12.10 

15 

10.05 

22 

14.57 

Aug.   3 

12.38 

21 

10.30 

29 

14.58      ! 

10 

12.64 

28 

9.95 

Dec. 

5 

14.44      1 

17 

12.82 

May   5 

10.26 

12 

14.44      i 

24 

13.02 

12 

10.55 

19 

14.44      i 

31 

13,20 

20 

10.70 

26 

14.51      1 

Sept.  8 

13.40 

26 

10.90 

193G 

14 

13.65 

June  4 

11.18 

Jan. 

2 

14.60      i 

21 

13.55 

9 

11.39 

11 

14.11      i 

28 

15.65 

16 

11.65 

16 

13.77 

Oct.   5 

15.44 

23 

11.61 

23 

13,12 

12 

13.20 

30 

11.73 

30 

12.93 

19 

12.72 

July  7 

11.67 

Feb. 

6 

13.10 

26 

12.25 

.  Aug,  12 

12.81 

13 

13.05 

Nov,   2 

12.  24 

18 

12.96 

22 

12,70 

9 

12.26 

25 

12.93 

27 

12,55 

16 

12.30 

:  Sept.  2 

13.04 

Mar. 

5 

11.80 

25 

12,55 

8 

13.18 

12 

11.47 

30 

12.70 

16 

13.27 

19 

10.67 

Dec.   7 

12.55 

22 

13,39 

26 

10.21 

14 

11.20 

30 

13.57 

30 

9.70 

19 

10.80 

i  Oct.  7 

13.75 

Apr. 

6 

9.49 

29 

10.00 

13 

13.77 

13 

9.32 

1937 

19 

13.89 

20 

9.54 

Jan.   6 

11.30 

Nov.   2 

13.34 

27 

9.89 

13 

10.50 

15 

13.18 

May 

4 

10.22 

20 

9.50 

29 

12.57 

11 

10.52 

27 

11.10 

i  Dec.  13 

11.19 

18 

10,82 

Feb.   2 

10.20 

28 

11.08 

Ma  252.  F.  Rettich,  abandoned  dug  well.  River  Rd,,  Madison.  Diameter 
30  inches,  depth  25.4  feet.  Measuring  point  is  a  paint  mark  on  vrooden 
spout  2.4  feet  above  the  land  surface.  The  water-bearing  formation  is 
till. 

?later  IjArel  in  feet  belovi'  measuring  point 


Date 

~'l930 
Sept, 13 


Vfat  n-  level 


JJato 

1935"  ' 
Sept, 20 


Water  level 


24.92 


Date 

"  "'19'35  * 
Sept, 27 


7/atcr  level 


25,00 
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Water  levul  in  feet  below  measuring  point  in  well  Ma  252-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Yifater  level 

;  Date 

viator  level 

1935 

T936"  ^ 

1937 

Oct. 

4 

25.12 

June 

22 

24.97 

\   Mar.  17 

21.50 

11 

25.19 

29 

24.17 

23 

21.30 

18 

25.29 

July 

6 

24.30 

30 

21.40 

25 

25.37 

13 

24.87 

Apr.  10 

21.60 

Nov. 

1 

25.40 

20 

25.04 

17 

22.10 

8 

25.45 

27 

25.10 

24 

22.30 

16 

25.57 

Aug. 

S 

25.24 

i  May   1 

22.50 

22 

25.67 

10 

25.34 

8 

22.25 

29 

25  59 

17 

25.36 

15 

22,00 

Dec. 

5 

25.64 

24 

25.45 

21 

22.15 

12 

25.62 

31 

25.57 

28 

23.50 

19 

25.66 

Sept 

.  8 

25.80 

1  June  4 

23.90 

26 

25.69 

14 

25,60 

1      10 

23.80 

1936 

21 

25.75 

18 

24.70 

Jan. 

2 

25.60 

28 

25.75 

22 

.24.40 

11 

26cl2 

Oct. 

5 

25.80 

26 

24.50 

16 

22.83 

12 

25,53 

:  July  3 

24.55 

23 

20.43 

19 

25.10 

i       8 

24.30 

30 

21.27 

2G 

22.30 

16 

24.60 

Feb. 

6 

22.37 

Nov. 

2 

22.67 

23 

24.50 

13 

23.00 

9 

23.10 

;  •     30 

23.70 

22 

22.90 

16 

23.61 

i  Aug.   6 

23.90 

27 

22.35 

23 

23.95 

12 

24.10 

Tiar . 

5 

21.64 

30 

24.25 

19 

24.20 

12 

20.01 

Dec. 

24.60 

27 

25.20 

19 

18.15 

14 

18.70 

■  Sept.  3 

24.94 

26 

18.56 

19 

17.25 

10 

24.99 

30 

19.05 

29 

21,05 

17 

25.07 

Apr. 

6 

19.87 

1937 

23 

25.07 

15 

19.82 

Jmi. 

6 

21.50 

■  Oct.   1 

25.11 

20 

20,62 

13 

20.70 

8 

25.14 

27 

21.63 

20 

18,35 

15 

25.18 

May 

4 

22.64 

27 

18.50 

i      21 

25.22 

11 

23,22 

Fob. 

2 

19.20 

I  Nov.   4 

25.01 

18 

23.77 

10 

19.50 

18 

24.19 

25 

24,17 

17 

19.30 

:  Dec.   2 

18,61 

Juno 

1 

24.52 

24 

20.40 

19 

20.60 

8 

24.92 

Mar . 

3 

■   21.60 

;      30 

21.32 

15 

25,07 

10 

21.40 

Ma  280.  L.  J.  Mescrale,  abandoned  dug  v/ell,  Scotland  Rd, ,  Madison. 
Diameter  24  inches,  depth  9.9  feet.  Measuring  point  is  a  paint  mark 
top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-boarinf^  formation  is  till. 

Yfeter  level  in  feet  below  measuring  point 


Date    Water  level 


5.65 


Date 

■"■■  193Y" 
Mar  16 


ViTater  levjl 


5.25 


Date 

-  "T93Y  ' 
Mar.    23 


Vfeter   level 


5.30 
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\Taber 

lev 

el   in 

feet  1: 

elow  measuring  point  in 

well  Ma  2 

80- 

Continued 

Date 

Wat 

er   lev 

■■il 

Date    Wat 

er  level 

Date 

Wat 

er  level 

1937 

* 

1937 

1937 

Mar.  30 

5.20 

June  22 

8.30 

Sept, 10 

7.75 

Apr.  10 

5.55 

26 

3.35 

17 

7.63 

17 

5.45 

July  3 

8.30 

23 

7.79 

24 

5.50 

8 

6.65 

Oct.   1 

7.87 

May   1 

5.40 

16 

7.00 

8 

7.94 

8 

7.15 

23 

7.10 

15 

7.98 

15 

7.20 

30 

7.35 

21 

7.78 

21 

7.30 

Aug.   6 

7.55 

Nov.   4 

6.88 

28 

7.65 

12 

8.05 

18 

6.35 

June  4 

7.90 

19 

7.95 

Dec.   2 

5.16 

10 

7.70 

27 

7.40 

19 

5.37 

18 

8.30 

Sept.  3 

7.43 

30 

5.56 

Ma  281.  A.  T.  Smith,  abandoned  dug  well.  Neck  Rd,,  Madison.  Diameter 
30  inches,  depth  33,5  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint  mark  south 
side  top  of  concrete  tile  0,4  foot  abov.i  the  land  surface.  The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  belov/  measuring  point 


Date 

Water  level 

1937 

Arjr.  21 

30.43       i 

28 

29.11 

May   5 

29.14      i 

12 

23.30      i 

20 

29.39      i 

June  4 

30.38       1 

9 

29.80      i 

16 

29,97       •: 

25 

29.81 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

June  30 

29.88 

Sept. 30 

30.75 

July  7 

29.89 

Oct,   7 

30.82 

Aug.  12 

30.46 

13 

30.87 

18 

30.56 

19 

30.93 

25 

30.59 

Nov.   2 

30.46 

Sept.  2 

30.56 

15 

30.52 

8 

30.60 

29 

30.23 

16 

30.60 

Dec,  13 

29.27 

22 

30.71 

28 

29.58 

Ma  282.   Pione>.r  Inn,  abandoned  dug  well.  West  vfharf  Rd.,  Madison. 
Diameter  30  inches,  depth  9,3  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark 
south  side  edge  of  concrete  tile  0,3  foot  above  the  laiid  surface.   The 
water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  bolov/  measuring  point 


Datt 


Water  level 


Ma:, 


1937 
5 
12 
20 


3.71 
4.21 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1937 
Itoy  26 
June  4 
9 


4,29 
4.50 
4.72 


1937 

Juaie  16 

4.67 

23 

3.70 

30 

3.87 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Ma  282-Continued 


Date 

Yfat 

er  level 

Date 

1937 

1937 

July  7 

3.51 

Sept. 16 

Aug.  12 

3,64 

22 

18 

3.93 

30 

25 

2.56 

Oct.   7 

Sept.  2 

2.94 

13 

0 

3.32 

19 

Water  level 


3.34 
4.02 
4.42 
4.62 
4,88 
5.15 


Date 


Water  level 


1937 
Nov.  2 
15 
29 
13 
28 


Dec. 


3.56 
3.18 
1.26 
2.88 
3.17 


Ma  283.   Seafields  Grill,  abandoned  dug  vrell.  Neck  Rd.,  Madison. 
Diameter  30  inches,  depth  7.7  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark 
v/est  side  top  of  well  house  frame  3.0  feet  above  the  latid  surface. 
The  water-bearing  formation  is  stratified  drift o 

^ifater  level  in  feet  belovr  measuring  point 


Date 

V/ater  level 

Date 

Vfet 

er  level 

Date 

Wat 

er  level 

1937 

1937 

1937 

May  20 

6.01 

Aug,  12 

8.25 

Oct. 

7 

8.56 

26 

7.34 

18 

8.36 

13 

8.63 

June  4 

7.53 

25 

8.00 

19 

8.70 

9 

7.66 

Sept,  2 

8.16 

Nov, 

2 

7.94 

16 

7.64 

8 

8.36 

15 

7.58 

23 

6.92 

16 

8.23 

29 

6.07 

30 

7.46 

22 

8.27 

Dec, 

13 

7.00 

July  7 

7.54 

30 

7.94 

28 

6,93 
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Records   oi'  xvells 


Altitude 

Yifell 
no. 

Owier 

above  sea  : 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter'  i 
(inches)  ; 

NBr 

1; 

J. 

Bianchi, 

240 

Dug      : 

14,0 

24    1 

lIBr 

2; 

J-  • 

Bianchi 

260 

do»    1 

16,2 

36    \ 

NBr 

3 

M. 

Fodale 

200 

do. 

27.0 

06    1 

NBr 

4; 

w. 

Saddlemeie 

230 

do. 

20,0 

36 

NBr 

5^ 

G. 

Gardner     ^ 

230 

Drilled 

175,0 

6 

NBr 

51 

F. 

Siimnel 

260 

doo 

110.0 

6 

NBr 

7 

B. 

H.  Scranton 

200 

do. 

72.0 

6 

NBr 

8; 

H. 

C.  Miller 

200 

Dug 

20.0 

36    1 

NBr 

9: 

F. 

A,  Davis 

190 

Drilled  \ 

64.0 

6 

NBr 

10: 

Ct, 

Linsley 

250 

do.    I 

80.0 

6    1 

NBr 

11: 

F. 

A.  Davis 

190 

Dug      1 

16,1 

24 

NBr 

12: 

K. 

R.  Lewis 

260 

Drilled  ! 

56,0 

6    1 

NBr 

is: 

F. 

Chicarelli 

300 

Dug      ' 

29.0 

30    1 

NBr 

14; 

G. 

Wellman 

300 

do. 

10.2 

24    \ 

NBr 

15  i 

c. 

Collins 

308 

Drilled  ^ 

60,0 

6 

NBr 

16^ 

G. 

L.  YiTilliams 

285 

do.     j 

130.0 

6    1 

NBr 

17: 

J. 

Jakubsyn 

290 

do.     i 

93,0 

6 

NBr 

18; 

J. 

Jakubsyn 

290 

Dug 

21.5 

48    \ 

NBr 

19; 

A. 

L.  Harrison 

240 

do.     1 

15,5 

■             48    : 

NBr 

20 

Congregational  Church 

200 

Drilled  : 

80,0 

6 

NBr 

21; 

A. 

Yif.  Hausman 

255 

do. 

75.0 

6 

NBr 

22- 

A. 

W.  Hausman 

260 

Dug      1 

25.0 

48    \ 

NBr 

23  i 

J. 

Carlson 

190 

Drilled   ; 

147,0 

6 

NBr 

24^ 

Johnson  Bros. 

90 

do.    i 

100.0 

6 

in  to-vvn  of  tlorth  Branford,   Connocticut. 


.'at'jr      level 


TiTell 
no. 


Source 

formation 


Depth 

to 
bodrock 
(feot) 


Dcpxh 

below 

land 

su.rfacQ 

(feet) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


NBr 

1 

Till 

NBr 

2 

do. 

NBr 

3 ; 

Stratified 

drift 

MBr 

4  ; 

do- 

NBr 

5  i 

Sand  stone 

NBr 

6 

do- 

HBr 

7  i 

do. 

NBr 

8  : 

Till 

NBr 

9  '■ 

Sandstone 

NBr 

10  i 

do. 

NBr 

11  ■ 

Till 

NBr 

12  ; 

Sandstone 

NBr 

15 ; 

Till 

NBr 

14  : 

do. 

NBr 

15  \ 

Sandstone 

NBr 

16  : 

do. 

NBr 

17  ; 

do. 

NBr 

18  : 

Till 

NBr 

19  \ 

do- 

NBr 

20  ! 

Sandstone 

NBr 

21  ; 

do. 

NBr 

22  ' 

Till 

NBr 

23  ; 

Sandstone 

NBr 

24  : 

do. 

60.0 
30.0 

15.0 
32,0 

20.0 


30. 0 
10.0 
10.0 


10.0 
30.0 

25-0 
GO.O 


5.5 
11.3 
16.2 

9.2 


9.0 
26.0 
10.9 
12.0 
15,0 

7.8 

6.5 
12.0 
30.0 
14.2 

3.2 

30.0 
12.7 
30,0 


11-  2-34 
11-  2-34 
11-  2-34 
11-  2-34 


11-  5-34 
11-  5-34 
11-  5-34 
11-  5-34 
11-  3-34 
11-  5-34 
11-  5-34 
11-  5-34 
11-  5-34 
11-  6-34 
11-  6-34 
11-  6-34 

11-  2-34 
11-  2-34 
11-  2-34 


10 
11 
28 
6 
8 
10 
7 
6 
6 
6 
9 
23 
137 
12 
12 
7 
11 
9 
iO 
9 
71 
13 
30 
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Records  of  walls 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
NBr 
WBr 
NBr 


25^  E. 

26;  J. 

21  E. 

28^  E. 

29^  J. 

30^  H. 

32;  B. 

33'  E. 

34l  M. 

35!  A. 

36;  A. 

37;  F. 

38'  fx. 


3  a 

40 
41 
42 
44 
46 
48 
49 
50 
51 


E. 

1? 
lilt 

E. 

W. 

P. 

0. 

A. 

G. 

J. 

J. 

H. 


Bartholomew 

Dennison 

Augur 


Whiting 


Fanning 

Neborski 

Stagi 

Trumpold 

Marinuzzi 

Bunnell 

Palasiewsky 

W.  Augur 

Halter 

Pt  Reynolds 

P,  Reynolds 

P.  Reynolds 

Swajchuk 

L.  Wedmore 

Spezzano 

Dud  is 

Augur 

Callabrese 

B,  Hart 


D.  Page 


100 
200 
200 
210 
100 
100 
180 
170 
160 
150 
160 
140 
130 
120 
120 
210 
180 
120 
90 
140 
140 
150 
120 
110 


;  Dug 

3.5 

60 

;  Drilled  ; 

75.0 

6 

do. 

96.0   1 

6 

do. 

120,0   1 

6 

;  Dug 

16.6 

24 

;  Drilled  \ 

48.0 

6 

\          do. 

53.0 

6 

do. 

53.0 

6 

do. 

65.0   ; 

6 

'■          do. 

75.0   i 

6 

do. 

52,5 

6 

i    do. 

109.0 

6 

do. 

60.0 

6 

do.    1 

124.0   1 

6 

Dug      ■ 

22.2   i 

24 

do. 

17,3 

24 

;  Drilled  ; 

100.0 

6 

\     Dug 

19.1 

36 

do. 

19.8 

42 

do. 

20.5  \ 

36 

Drilled  : 

50.0   1 

6 

do. 

52.0   i 

6 

*  Dug    i 

26.0 

36 

i    do.    1 

25.0   1 

30 

in  tovm  of  Horth  Branford,   Connwctl^ub   -  Continued 


?/x5 


Source 
formation 

Pepth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride 

'Veil 
no. 

bepth 
below    ; 
land 

surface  • 
(feet) 

Dato 
of 
measure- 
ment 

(parts 
per 

million) ' 

WBr 

25 

Stratified 

dr 

ift 

0.9 

11-  9-34 

12 

NBr 

26  : 

Sandstone 

6 

NBr 

27  : 

do. 

12.0 

7 

NBr 

28 ; 

do. 

18.0 

3 

NBr 

2G  \ 

Stratified 

drift 

14.8 

11-23-34 

3 

NBr 

30  . 

Sandstone 

18.0 

15.0 

11-2G-34 

6 

NBr 

32  ; 

do. 

20.0 

19 

NBr 

33   : 

do. 

25.0 

3.0 

11-  7-31 

12 

NBr 

34  : 

do. 

30.0 

6 

NBr 

35 

do. 

25.0 

6.0 

'  11-  7-34 

7 

NBr 

36  : 

do. 

22.0 

21.0 

11-  7-34 

16 

NBr 

37  ; 

do. 

30.0 

28.0 

11-  8-34 

7 

NBr 

58  ■ 

do. 

28.0 

12.0 

11-  8-34 

5 

NBr 

39  \ 

do. 

20.0 

20.2 

11-  3-3i 

3     I 

NBr 

40  ■ 

Stratified 

dr 

ift 

14.8 

11-  8-34 

13 

NBr 

41 : 

Till 

1.0 

11-  8-34 

5   ! 

NBr 

42  ■ 

Sandstone 

28,0 

15.0 

11-  8-34 

9     I 

NBr 

44  : 

Till 

19.0 

8.9 

11-  9-34 

10      i 

NBr 

46  \ 

Stratified 

dr 

ift 

19.0 

1-1.7 

11-  9-34 

17 

NBr 

48  : 

Till 

20.0 

7.2 

11-  9-34 

6 

NBr 

49  ^ 

Trap 

25.0 

25.0 

11-  7-34 

8     1 

NBr 

50  : 

Sandstone 

28.0 

18.0 

11-  9-34 

8     1 

NBr 

51  \ 

Stratified 

dr- 

Lft 

17.0 

11-12-34 

13 

NBr 

52  ^ 

do. 

20.2 

11-12-34 

14 

246 


Records  of  wgHs 


Well 
no. 


Ownor 


Altitude 
above  sea  ; 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diajnetor 
(inches) 


¥Br 

53; 

L. 

Doolittle 

NBr 

54 

A. 

H.  Jenkins 

IvTBr 

55^ 

E. 

A.  Anderson 

NBr 

57; 

J. 

C.  Moore 

NBr 

58; 

L. 

F.  Burr 

NBr 

ei\ 

J. 

L,  Fowler 

NBr 

62 

c. 

Baydrop 

NBr 

63 

P. 

Nelligan 

NBr 

64i 

A. 

White 

NBr 

65: 

c. 

Baydrop 

NBr 

6G\ 

c. 

Baydrop 

NBr 

67 

N. 

Russo 

NBr 

68; 

F. 

H,  Snow 

NBr 

70; 

c. 

Todd 

NBr 

71 

F. 

Gilbert 

NBr 

7E: 

IvI, 

L,  Chidsey 

NBr 

73 

A. 

D.  Rose 

NBr 

74; 

H. 

D.  Atwater 

NBr 

75i 

E. 

B.  Foote 

NBr 

7G 

J. 

Berke 

NBr 

77i 

E. 

Linsley 

NBr 

78' 

CI 

ara  Lanzo 

110 

Driven 

100 

do. 

100 

do. 

100 

do. 

120 

Drilled 

120 

Dug 

110 

Driven 

150 

Dug      \ 

130 

Driven 

120 

Dug      \ 

140 

Driven 

140 

Dug      i 

300 

do. 

120 

do. 

130 

do. 

165 

do. 

110 

do. 

60 

Drilled 

130 

do.    1 

110 

Driven   ; 

60 

do. 

150 

Dug 

32.0 
30.0 
32.0 
30,0 
60.0 
14.2 
16,0 
22.0 
28,0 
12.0 
45.0 
26.7 
20.6 
33.5 
35.8 
43.2 
23.4 
64.8 
95.0 
25.0 
14.0 
14,0 


li 


li 


1* 


1* 


6 

24 

30 


li 


24 

li 

30 
30 
42 
36 
24 
30 

6 

6 


li 


36 
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in  to-wn  of  llorth  Branford,  Connecticut  -  Continued 


'.Tatci-      IcT-cl 


Tfell 

no. 


Source 
fonnation 


Depth 
to 

bodrock 
(feet) 


Doptii 
be  lov/ 
land 
surface 
(feet) 


Date 
of 
ineasuro- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


NBr  53 

KBr  54 

HBr  55 

NBr  57 

HBr  58 

KBr  61 

NBr  62 

HBr  63 

NBr  64 

NBr  65 

NBr  66 

NBr  67 

NBr  68 

NBr  70 

NBr  71 

NBr  7?. 

NBr  73 

NBr  74 

NBr  75 

NBr  76 

NBr  77 

NBr  78 


Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 
Trap 
Till 
Stratified  drift 

do- 
do. 

do. 

do. 
Till 

do . 

do. 

do. 

do. 
Stratified  drift 
Gneiss 
Sandstone 
Stratified  drift 

do. 

do. 


12.0 

14.0 

22.0 


20.0 
44.0 


28.0 
27.0 
26.0 
26.0 

11.0 

8,0 

12.3 

20.0 

0.5 

40.0 

21.8 

3,2 

12.6 

21.6 

34.7 

13.4 

40.4 

19.0 

6.0 


11-12-34 
11-12-34 
11-12-34 
11-12-34 

11-13-34 
11-13-34 
11-13-34 
11-13-34 
11-13-34 
11-13-34 
11-13-34 
11- 14-- 34 
11-14-34 
11-14-34 
11-16-34 
11-16-34 
11-16-34 

11-14-34 

ll-lG-34 


9 

9 

5 

11 

10 

G 

6 

16 

12 

6 

5 

7 

16 

9 

37 

14 

26 

34 

7 

31 

56 

7 
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Records  of  springs 


Altiti 
above 

Spring 

Owner 

level 

no. 

(feet 

MBr 

31 

B.  B,  Hill 

160 

NBr 

43 

'VY.  Swajchuk 

140 

NBr 

45 

Etta  Hyland 

130 

NBr 

47 

.  H.  Glazier 

130 

WBr 

56 

■J«  Sceondino 

130 

NBr 

59 

■F,  M.  Smith 

130 

i 

Topographic 
situation 


Base  of  hill 

;Base  of  slope 

I  Base  of  hill 
jHillside  ravine 

I  Slope 

iHillside  ravine 


Source 

formation 


Sandstone 

do. 

do. 
Till 

Sandstone 

Till 
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in  town  of  North  Branford,  Coniiecticut 


Spring 

no. 


NBr  31 


Mr     43 


Improvements 


Barrel  sunk  in  ground,  gravity 
flow  pipe  line 

Concrete  spring  house,  gravity 
flow  pipe  line 


I'IBr  45  Cement  casing, spring  house 

IJBr  47:  Masonry  casing,  gravity  flovi 
pipe  line 

NBr  56  i  Masonry  spring  house,  gravity 
flow  pipe  line 

HBr   59  :  Cement  spring  house,  l-§;  inch 
pipe  line,  gasoline  pump 


Fluctuation 
(a) 


None 

do. 

doo 
do. 

do. 

do. 


Yield 
(gallons 

a 

minute) 

(a) 

Chloride 
(parts 

per 

million) 

(a)  Reported 


72M5' 

41* 
2S' 

.-r 

•t 

J. 

41* 
25' 

^ 

/ 

^^  { 

'Ih' 

■  / 

^ 

'-f 

-^    \jy 

^♦«    y 

v^ 

\^ 
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^\     \     T  ( 
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^       Lh«JJ 
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A 
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**77^1 
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'        **W                                                                                                ^\ 

41* 
20' 
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^ 

41* 
20' 

\ 1      \« 
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(              /'/"' 
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A 
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V 
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MAP    OF    NORTH    BRANFORD, CONNECTICUT 


M    t-l    M    l-l    l-l    k 


SHOWING    LOCATION    OF    WELLS   &  SPRINGS 

SCALE 
0 I 2  3     MILES 


::e 
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NBr  11«   P.  A«  Davis,  abandonod  dug  well,  Old  Post -^d*,  .North  Blroiiford. 
Diameter  24  inches,  dopth  16.1  feot.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  south  side  top  edge  of  curb  at  tho  land  svirface.   The  water- 
bearing formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

DatG 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

June  28 

9.85 

Apr.   9 

8.67 

Jan.  14 

8.89 

July  5 

10.35 

16 

8.74 

22 

8.11 

12 

10.75 

23 

■  9.20 

Feb.   4 

8.77 

19 

11.07 

30 

9.58 

11 

9,26 

26 

9.88 

May   7 

9.76 

17 

8.89 

Aug.   2 

10.38 

14 

9.87 

25 

8.69 

9 

10.92 

21 

10.20 

Mar .   4 

9.30 

16 

11.11 

28 

10.57 

10 

9.65 

23 

11.43 

June  4 

10.80 

17 

8.68 

30 

11.72 

11 

11.02 

.  24 

8.66 

Sept.  6 

10.57 

18 

9.03 

31 

8.31 

13 

10.64 

25 

8.76 

Apr.   7 

8.34 

20 

11.15 

July  2 

9.58 

15 

8.95 

27 

11.50 

9 

10.17 

21 

9.43 

Oct.   4 

11.67 

16 

10.77 

28 

8,83 

11 

11.79 

23 

10,68 

i'iay   5 

9,56 

18 

11.88 

30 

10.80 

12 

10.04 

25 

11.92 

Aug.   6 

10.83 

19 

10.89 

Nov.  1 

12.00 

13 

11.10 

26 

10,13 

8 

12.00 

20 

11.20 

June  4 

9.25 

15 

11.59 

27 

10.88 

9 

10,47 

22 

llo63 

Sept.  3 

11.05 

16 

10o58 

29 

10,29 

10 

11.23 

23 

9.90 

Dec.   5 

10o30 

17 

11.22 

30 

10  =  34 

12 

10.60 

24 

10.02 

July  7 

10.03 

19 

10.65 

Oct.   1 

9,65 

Aug.  12 

10.60 

26 

10o95 

8 

9.87 

18 

11.04 

1936 

15 

10.16 

25 

9.86 

Jan.   2 

11.57 

22 

9.40 

Sept.  2 

9.84 

9 

9.94 

29 

9.86 

8 

10,07 

16 

8.47 

Nov,   5 

10.12 

16 

9.92 

23 

9.05 

12 

10.11 

22 

10.36 

30 

9.87 

19 

10.45 

30 

11.64 

Feb.   6 

10o32 

25 

10.39 

Oct.   7 

10.75 

13 

10,68 

Dec.   3 

10.30 

13 

10.89 

27 

10.00 

10 

9.60 

19 

11.04 

Mar .  5 

9.20 

17 

8.45 

i\i"ov .  2 

9.19 

12 

6.42 

24 

8,45 

15 

9.03 

19 

6.88 

30 

9a3 

29 

7.40 

26 

8.52 

1937 

Dec.  13 

9.31 

Apr.   3 

8.63 

Jan.   7 

8.68 

28 

9.58 

25^ 


NBr  39.   E.  P.  Reynolds.,  abandoned  drilled  well,  Northford  Rd.,  3-r^ 
miles  northwest  of  North  Branford  Center,  North  Braiifcrd,  Diameter  6 
inches,  depth  124.0  feet.  Measuring  point  is  top  of  casing  5rO  feet 
above  the  land  surface.  The  water-bearing  fcrmation  is  sandstone^ 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1935 

1935 

June  28 

16.15 

Aug.  23 

17.50 

Oct. 

18 

19.05 

July  5 

16.25 

30 

17.71 

25 

19,21 

12 

16.48 

Sept.  6 

17.82 

Nov. 

1 

19.25 

19 

16.63 

13 

18.05 

8 

19.39 

26 

16.65 

20 

18.28 

15 

19.52 

Aug.   2 

16.76 

27 

18.50 

22 

19,  S8 

9 

17.02 

Oct.   4 

18.70 

29 

19.42 

16 

17.23 

11 

18.88 

NBr  40.   E.  P.  Reynolds,  abandoned  dug  well,  Northford  Rd.,  3  miles 
northvrest  of  North  Branford  Center,  North  Branford.   Diaineter  24  inches, 
depth  22.2  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint  mark  cast  side  sharp 
edge  of  well  house  board  o.O  feet  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  io  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


1935 

Dec. 

5 

24.98 

12 

25.02 

19 

25o07 

26 

25.20 

1936 

Jan. 

2 

Dry 

9 

24.44 

16 

22.72 

23 

21.03 

30 

20.32 

Feb. 

6 

20.15 

13 

20.16 

21 

19.93 

27 

19o85 

Mar. 

5 

13.60 

26 

14.92 

Apr. 

3 

15.58 

9 

15o53 

16 

15.70 

23 

16.52 

30 

17.35 

May 

7 

18.15 

14 

18  90 

Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1936 

May  21 

19.27 

28 

19.75 

June  4 

20.12 

11 

20.38 

18 

20.06 

25 

18.51 

July  2 

18.36 

9 

18.88 

16 

19.54 

23 

19.87 

30 

20.32 

Aug,   6 

20,45 

13 

20.67 

20 

20.95 

27 

21.07 

Sept.  3 

21.28 

10 

21.50 

17 

21.82 

24 

21.80 

Oct.   1 

21.97 

8 

22.26 

15 

21,98 

22 

21.65 

1936 

Oct. 

29 

21.00 

Nov » 

5 

21.15 

12 

21.20 

19 

21.55 

25 

21.50 

Dec. 

3 

21.70 

10 

21.20 

17 

19.10 

24 

15.97 

30 

17.08 

1937 

Jcai. 

7 

16.30 

14 

17.02 

22 

16.38 

28 

15.72 

Feb. 

4 

16.20 

11 

16.. 10 

17 

17.39 

25 

17.56 

:Mar. 

4 

17,82 

10 

18.22 

17 

18,06 

24 

17. G8 

2C3 


Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  NBr  40-Continued 


Date 

Vlfater   level 

Date 

Yfater   level 

Date 

Yfoter   level 

1937 

1937 

iToT  ~ 

Mar.   31 

17.78 

Jvine  16 

20.57 

Sept. 30 

22.32 

Apr.      7 

17.94 

25 

20.67 

Octo      7 

21 .  45 

15 

17.71 

30 

20.84 

IS 

il,65 

21 

18.08 

July     7 

20.97 

19 

21.78 

28 

17.83 

Aug.    12 

21.89 

Nov .      2 

20.04 

May       5 

18.10 

18 

22.05 

15 

19.20 

12 

18.56 

25 

21.92 

29 

18.05 

18 

18.97 

Sept.    2 

21.46 

Dec.    IS 

16.63 

26 

19.47 

8 

21.31 

28 

16.00 

June     4 

19,90 

16 

21.25 

9 

20.22 

22 

21.28 

254 


Records   of  wells 


Y^ell 
no. 


Ovjner 


Altitude 
above  sea; 
level 
(feet) 


Tyi^e 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


OS   1  Etzel  &  Son 

OS   3  C.  Lyon 

OS   4  C,  Lyon 

OS   5  Mrs.  A.  Pianta 

OS   6  E,  F.  Tolx 

OS   7  ;  J.  Zanni 

OS   9  Louise  Negrelli 

OS  10  •  Louise  Negrelli 

OS  11  A.  Evangelisti 

OS  12  A.  Evangelisti 

OS  13   F.  Grassi 

OS  14  :  F.  Grassi 

OS  15  ;  Jennie  Beneti 

OS  16  G.  Grassi  Estate 

OS  17  F.  E.  Lomberg 

OS  18  ■  Mrs.  K.  Pomeroy 

OS  19  I  C,  G.  Strong 

OS  20  \   R.  Martin 

OS  21  A.  Oberg 

OS  22  -  N.  Newton 

OS  25  Mrs.  H.  Vars 

OS  24  :  H.  M.  Way 

OS  26  ■  Mrs.  G.  H.  Evans 

OS  27  ■  Mrs.  A.  Fox 


100 
80 

100 
80 
80 
65 
65 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

160 

160 
60 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 


Ig 

15,8 

do. 

4.6 

do. 

32.6 

do. 

19.4 

do. 

9.1 

do. 

19.7 

do. 

19,9 

do. 

15.4 

do. 

19.2 

do. 

12.9 

doo 

7.5 

do. 

9,8 

do. 

10.4 

do. 

10.6 

do. 

20.0 

do. 

15.3 

do. 

12,9 

do. 

16.3 

do. 

23,5 

do. 

8.4 

do. 

7,1 

do. 

25,0 

do. 

34,0 

do. 

22.3 

24 
30 
24 
18 
24 
40 
18 
30 
40 
30 
30 
30 
30 
28 
30 
36 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 


in  to^'m  of  Old  Saybrook,  Connecticut. 


2C5 


- 

Vfator 

levol 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Tfell 

:         Source       ; 

Depth 

be  low 

of 

per 

no. 

fonnation     ; 

to 

land    ; 

measure- 

million) 

bedrock  . 

surface  ■ 

ment 

(feet) 

(feet)   ^ 

OS   1 

Till               i 

15.5 

10-31-35 

51 

OS   o 

do.           : 

2.3 

10-31-35 

12 

OS   4 

do.                  ; 

24.4 

10-31-35 

15 

OS   5 

do. 

18.8 

10-31-55 

13 

OS   6 

do. 

6.5 

11-  1-35 

8 

OS   7 

do . 

20.2     1 

18.8 

11-  1-35 

6 

OS   9 

do. 

10. 5 

11-  1-35 

5 

OS  10 

do. 

11.1 

11-  1-55 

6 

OS   11 

do. 

17.0 

11-  1-35 

11 

OS   12 

do. 

12.0 

11-  1-35 

7 

OS  13 

do. 

5.0 

11-  1-35 

7 

OS   14 

do. 

8.4 

11-  1-55 

1      7 

OS  15 

Stratified  drift 

8.0 

11-  1-35 

\            21 

OS  16 

do. 

9.4 

11-  1-35 

i          5 

OS  17 

^  Till 

19.0 

12-26-35 

:     9 

OS  18 

do. 

12.9 

12-26-35 

\          9 

OS  19 

do. 

11.0 

11-  5-55 

\          5 

OS  20 

do. 

15.3 

11-  5-35 

7 

OS  21 

do. 

22.1 

11-  5-35 

\         4 

OS  22 

do. 

6.5 

11-  5-35 

■i 

OS  23 

do. 

4.7 

11-  5-35 

i     s 

OS  24 

do. 

21.2 

•  11-  5-35 

5 

OS  26 

'[  Gneiss 

26.4 

11-  5-35 

19 

OS  27 

Till 

22.3     i 

16.6 

11-  5-35 

5 
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Records   of  vrells 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


OS 

28 

Mr 

3,  A.  Endrich 

OS 

29 

R. 

Endrich 

OS 

30 

Mr 

3,  A.  A.  King 

OS 

31 

W. 

Dietch 

OS 

33 

c. 

P.  Dietch 

OS 

34 

c. 

P.  Dietch 

OS 

35 

c. 

P.  Dietch 

OS 

36 

C. 

P.  Dietch 

OS 

37 

c. 

P.  Dietch 

OS 

38 

c. 

P.  Dietch 

OS 

39 

c. 

Sill 

OS 

40 

c. 

Sill 

OS 

41 

Lillian  Bauer 

OS 

43 

L. 

HirschfQld 

OS 

44 

L. 

Hirachfold 

OS 

45 

Mr 

s.  C.  Scheld 

OS 

46 

E. 

J.  Este 

OS 

48 

J. 

L.  Van  der  Mehden 

Jr 

« 

OS 

49 

J. 

L.  Van  der  Mehden 

Jr 

a 

OS 

50 

R. 

Robinson 

OS 

51 

H. 

Hoi den 

OS 

52 

R. 

W.  Brockway 

OS 

53 

B. 

Tooker 

OS 

54  : 

MariEin  L.  Justa 

60 
60 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
20 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Dug 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 


27.5 
14,8 

10.3 
13.4 
10.5 
16.5 
19.7 
17.2 
11.9 
11.4 
12.3 
14.2 
8.1 
10.0 
22.2 
19.6 
11.5 
12.0 
10.9 
19.4 
95.0 
17.2 
15.1 
11.4 


36 
30 
30 
30 
72 
30 
36 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
36 
36 
30 
36 
30 
36 
36 
6 
30 
24 
36 
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1 

Source 

formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Y^ater 

level 

Chloride  \ 

Wei 
no. 

Dopth 

below 

land 

surface 

(feet) 

13a  to 

of 
measure- • 
ment 

(partd 
per 
million) : 

OS 

28 

Till 

26.6 

11-  3-35  ■ 

47 

OS 

29 

do. 

10.9 

11-  1-35 

7 

OS 

30 

do. 

9.4 

11-  3-35 

9 

OS 

31 

Stratified  drift 

10.3 

11-  1-35 

8 

OS 

33 

do. 

9.4 

11-  1-35 

9 

OS 

34 

do. 

14.6 

11-  1-35 

7 

OS 

35 

do. 

17.4 

11-  1-35 

6 

OS 

36 

do. 

12.7 

11-  1-35 

6 

OS 

37 

do. 

11.9 

10.4 

11-  1-35 

10 

OS 

38 

do. 

8.5 

11-  1-35 

10 

OS 

39 

do. 

^    10.6 

11-15-35 

15 

OS 

40 

do. 

13.7 

11-15-35 

10 

OS 

41 

do. 

6.3 

11-  7-35 

11 

OS 

43 

Till 

OS 

44 

do. 

23.2 

22.6 

11-  7-35 

16 

OS 

45 

do. 

17.3 

11-  7-35 

5 

OS 

46 

do. 

OS 

48 

Stratified  drift 

11.5 

11-  7-35 

5 

OS 

49 

do. 

4.1 

11-  7-35 

5 

OS 

50 

Till 

\         19.2 

11-  3-35 

5 

OS 

51 

Granite 

15.0 

10.0 

11-  3-35 

5 

OS 

52 

Stratified  drift 

15.3 

11-  8-35 

3 

OS 

55 

do. 

13.5 

11-  0-35 

6 

OS 

54 

do. 

9.6 

11-  8-35 

5 

25B 


Records   of  vfells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


OS 

55 

OS 

56 

OS 

57  : 

OS 

58 

OS 

59 

OS 

60 

OS 

61 : 

OS 

62 

OS 

63 

OS 

64 

OS 

65 

OS 

66 

OS 

67 : 

OS 

68  ^ 

OS 

69 

OS 

70 

OS 

71 

OS 

72  \ 

OS 

73 

OS 

74 

OS 

75  \ 

OS 

76 

OS 

77  ; 

OS 

78  : 

W.  Dietoh 

Mra,  Crawford 

W.  Dietch 

W,  Dietoh 

L.  Sepowsky 

W.  Roche 

Lillian  0.  S.  Fish 

Florence  B,  Stokes 

State  of  Connecticut 

F.  Persson 

C.  Drakeford 

H.  Drakeford 

M,  Beard 

E,  C.  Clark 

J.  Murphy 

H.  Love land 

Bridget  Way 

J .  Murphy 

Miss  Clara  Spencer 

K.  Baldi 

J.  Bowes  Estate 

T.  Emenili 

J.  Bowes  Estate 

Vif.  Goodwin 


20 

:     Dug 

40 

do. 

30 

do. 

20 

do. 

40 

•  do. 

40 

do. 

40 

do. 

15 

do. 

20 

do. 

10 

do. 

30 

Driven 

30 

do. 

30 

do. 

15 

do. 

20 

i   Dug 

30 

Driven 

20 

:   Dug 

20 

do. 

20 

do. 

20 

do. 

10 

do. 

20 

do. 

25 

do. 

20 

do. 

10.3 

18.8 
15.5 
12.3 
18.4 
16.4 
12.3 
22.0 
26.6 

5.8 
19.5 
32.0 
27.5 

5.0 
30.3 
14.0 
30.0 
26.2 
25,4 
27,4 

8.2 
24,1 
25,3 
26.8 


24 
36 
24 
30 
30 
30 
30 
24 
30 
18 


1* 


li 


•■-4 


30 


1* 


30 
24 
24 
36 
30 
30 
20 
24 
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in  to\vn  of  Old  Saybrook,  Connecoicut  -  Continued 


Vlater 

level 

Chloride 

Depth    ; 

Date 

(parts    ; 

Vfeli 

Sourco 

Depth 

below   j 

of 

per 

no . 

foriaation 

to 

land    ^ 

measure- 

million) 

bedrock 

surface  ' 

ment 

(feet) 

(feet) 

OS 

55 

:  Till               : 

OS 

56 

Stratified  drift 

OS 

57 

do.               J 

OS 

56 

Till                \ 

OS 

59 

do.               -. 

OS 

GO 

do.                : 

OS 

61 

do. 

OS 

62 

;  Stratified  drift 

OS 

6o 

do. 

OS 

64 

do. 

OS 

65 

do.               i 

OS 

66 

■do.               j 

OS 

67 

do. 

OS 

68 

:    do.                    : 

OS 

69 

do.              1 

OS 

70 

do.               1 

OS 

71 

do.               1 

OS 

72 

do.            ; 

OS 

75 

do.            1 

OS 

74 

:   do.             ; 

OS 

75 

do.                : 

OS 

76 

do. 

OS 

77 

do.              1 

OS 

78 

do. 

d,'6 

16.2 
10,9 
11.0 
15.4 
12.0 
10.5 
lo.O 
22.7 

4.2  - 

9.5 
17.0 
17.5 

2.0 
22.6 

6.0 
26.0 
25.2 
23,6 
25.4 

5.1 
21.7 
23.1 
25.7 


11-  8-35 
11-  8-55 
11-  8-35 
11-  7-55 
11-  7-35 
11-  7-35 
11-  7-35 
11-  8-35 
11-  8-35 
11-  0-S5 
11-13-35 
11-15-35 
11-13-35 
11-13-35 
11-15-35 
11-13-35 
11-15-35 
11-15-35 
11-15-35 
11-15-35 
11-15-35 
11-15-35 
11-15-55 
11-15-35 


5 

6 

25 

6 

14 

5 

5 

207 

5 

4 

13 

17 

7 

7 

16 

50 

17 

17 

18 

34 

7 

9 

25 

7 


..   ,  »^      irYH^-A'. 
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Records   of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

0\Taer 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet)  ; 

Diameter 
(inches) 

OS 

7'J 

V. 

Tori-enti 

40 

Dug 

23.1 

30 

OS 

80 

Savings  Bank  of 
New  London 

40    \ 

do. 

17.4 

20 

OS 

81 

V. 

Torrenti 

40 

do. 

14,3 

30 

OS 

82 

F. 

Baldi 

40 

do. 

19.2 

36 

OS 

85 

E. 

T,  O'Leary 

40 

Driven 

24.4 

1|- 

OS 

84 

w. 

J.  Kempt on 

50 

Dug 

10,4 

30 

OS 

85 

N. 

Marcol Ini 

40 

Drilled  \ 

74.0 

6 

OS 

86 

J. 

Baldi 

40 

Dug 

25.6 

36 

OS 

87 

N. 

Hanych 

40 

do.    I 

17,4 

30 

OS 

88 

J. 

Adfmte 

40 

Drilled 

45,0 

6 

OS 

39 

F. 

Mass ini 

30 

Dug     ^ 

34,0 

30 

OS 

90 

A. 

Baldi 

30 

do. 

21.5 

30 

OS 

91 

F. 

Massini 

30 

do. 

16,6 

30 

OS 

92 

B. 

Lard 

30 

Driven 

30,0 

1* 

OS 

95 

J. 

Patterson 

30 

Dug      i 

25.0 

36 

OS 

96 

Mr 

3.  Ida  Ketohen 

30 

do. 

22,1 

30 

OS 

97 

iirs,  Ida  Ketchen 

30 

do.     : 

25,7 

30 

OS 

98 

F. 

Applebee 

30     1 

do. 

22.6 

30 

OS 

99 

Margaret  Post 

30 

do.    I 

18,3 

30 

03 

100 

M. 

Bcllmont 

30 

Drivori, 

24.0 

1* 

OS 

101 

F. 

Applebee 

30 

Dug      i 

21.1 

36 

OS 

102 

J. 

W.  Hill 

30 

Drilled  j 

79,0 

6 

OS 

105 

J. 

N,  Hill 

30 

Dug      1 

15.4 

36 

OS 

104 

J. 

N.  Hill 

30 

do. 

15.0 

24 
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in  to-wn  of  Old  Saybrook,  Connecticut.  -  Continuod 


Tfell 
no. 


Soul'ce 
formation 


Water      level 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 
be  loviT 
land 
surface 
(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

por 

million) 


OS 

79 

\    Stratified 

drift 

OS 

80 

do. 

OS 

81 

do. 

OS 

02 

do. 

OS 

85 

.  Till 

OS 

84 

do . 

OS 

85 

!  (Tranite 

OS 

86 

■  Stratified 

drift 

OS 

87 

do . 

OS 

88 

:  Granite 

OS 

80 

:  Stratified 

drift 

OS 

90 

do. 

OS 

91 

do . 

OS 

92 

do  . 

OS 

95 

do . 

OS 

96 

do . 

OS 

97 

do  • 

OS 

93 

do. 

OS 

99 

•  do« 

OS 

100 

do . 

OS 

101 

:  Till 

OS 

102 

:  Gneiss 

OS 

103 

Stratified 

di'ift 

OS 

104 

do. 

24.0 


10. 0 


17.0 


22.0 


18,8 
20.4 

16.0 
23.9 
16.2 
20.0 
24.0 
19.8 
14.0 
20.0 
20.0 


11-15-55 


12-  3-35 
12-  3-35 

12-  3-35 
12-  3-35 
12-  3-35 
12-13-35 
12-18-35 
12-18-35 
12-18-55 
12-18--35 
12-13-35 


27 
7 

4 

5 

50 

11 

34 

7 

7 

15 


23.1 

12-18--35 

5 

20.3 

12-18-35   i 

7 

15.4 

12-18-35 

8 

14.0 

12-18-35   1 

12 

18.9 

12-19-35 

6 

20.0 

12-19-35 

24 

15.2 

12-19-35 

20 

12.0 

12-19-35 

G 
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Records  of  wells 


OS  114  W.  Diotoh 

OS  115  Mrs.  C.  Johnson 

OS  IIG  Mrs,  J,  Brady 

03  117  H.  R.  Quinfcin 

OS  11-".  R.  U.    Doyle 

OS  119  i'liss  H.  Buffington 

OS  120  D.  Pontollo 

OS  121   J.  Pisdado 

OS  122  .   J.  Pisdade 

OS  123  '   M.  Ferrjl 

OS  124  .  Miss  Mary  Burns 

OS  125  Mrs.  li.  Buffington 

OS  126  Mrs.  G.  V.  Buffington 

OS  127  ■  J,  Magoo  Ino, 

OS  128  J,  Mageo  h\a,    , 

OS  129   J.  Casoy 


30 
30 
30 
25 
25 
25 


25 

Dug 

30 

do. 

30 

do. 

30 

do. 

30 

do. 

30 

do. 

30 

do. 

30 

doo 

30 

do. 

40 

do. 

Altitude 

above  soa  . 

Well 

Q-wner 

level 

Typo 

Depth 

Diameter ; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) j 

OS  105 

Mary  Hal lor an  Inc, 

35 

Dug 

15.9 

30    1 

OS  106 

A.  Hefflen 

40 

do.    ; 

13.1 

20 

OS  107 

Mrs,  A.,  Kirkland 

30 

do. 

17.2 

30    \ 

03  108 

New  York,  New  Haven,  [ 
Hartford  R,  R.  Go. 

30 

do. 

17.2 

30    i 

03  109 

New  York,  New  Haven  , 
Hartford  R.  R,  Go, 

30 

do. 

16.0 

13    j 

OS  110 

F.  Piontkowski 

40     1 

do. 

12.9 

30    1 

OS  111 

F.  Piontkowski 

40     1 

do. 

25.0 

30    i 

OS  113 

F,  0.  Ingraham       : 

40     ' 

do. 

13,6 

36    = 

14.4 
7.6 
12.9 
43.0 
11,3 
12.8 
16.1 
16.0 
13.7 
11.0 
9.4 
24,3 
19.2 
21.4 


36 

24 
30 
36 


1* 


28 
24 
24 
36 
24 
24 
30 
36 
36 
30 


in  toTOi  of  Old  Saybrook,  Connoctiout  -  Continued 


262 


ITater 

level 

Chloride 

Depth 

Da'-.o 

(parts 

T.'oll 

Source 

Depth 

bo  low 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

moasuro- 

million); 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

OS  IOC 

;  Till 

15.9 

15.0 

12-19-35 

14 

OS  106 

;  Stratified  drift 

8.0 

12-19-35 

15    \ 

OS  107 

Till 

15.3 

12-19-35 

6 

OS  108 

■   Stratified  drift 

14.2 

12-19-35 

19 

OS  109 

do. 

14.0 

12-19-35 

10    ; 

OS  110 

do. 

11.0 

12-24-35 

6 

OS  111 

do. 

15.0 

12-24-55 

OS  113 

■   Till 

12.0 

12.0 

12-24-35 

12 

OS  114 

■  Stratified  drift 

8.6 

12-24-35 

18 

OS  115 

dj. 

> 

13 

OS  iir. 

do. 

8.6 

12-24-35 

7 

OS  117 

do. 

4.8 

12-19-35 

9 

OS  11 R 

do . 

7.3 

12-19-35 

6 

OS  lis 

do  • 

25.0 

12-19-55 

10 

OS  120 

do. 

6.5 

12-19-35 

13     ^ 

OS  121 

do . 

8.9 

12-24-35 

13 

OS  122 

do . 

16.1 

9.8 

12-24-55 

13 

OS  123 

do. 

10.0 

12-24-35 

13 

OS  124 

do. 

8.5 

12-24-35 

12 

OS  125 

do. 

7.6 

12-24-35 

16 

OS  126 

do. 

5.7 

12-26-35 

9 

OS  127 

do . 

21.5 

12-26-35 

160     1 

OS  128 

do. 

15.8 

12-26-35 

460     \ 

OS  129 

do. 

19.8 

12-26-35 

26     1 

^64 


Records   of  vrolLs 


no. 


OTOior 


Altitude 
above   sea 
level 
(feet) 


OS   130  .  G.   Hanson 

OS   ISl      G.    Hanson 

OS   132  •  J,    Casey 

OS   134     J.    Beard 

OS   13;")     H.   R,   Hanson 

OS   13G  -  H.   R.   Hanson 

OS   137     lirs,  n^oston 

OS   138  i  H.    I,   Clark 

OS  139  \  Mrs.  R.  A.  Chalker 

OS  140  ^  Mrs.  R.  A.  Chalker 

OS  141  \   Mrs.  C,  Rhodes 

OS  142  -Mrs.  C.  Rhodes 

OS  143   S.  A.  Dibble 

OS  144  :   E.  A.  Dibble 

OS  145  :  K.  Clark 

OS  146  '   F.  M.  Merrel 

OS  147  ;  Dorifi  Clark 

OS  148  :  Doris  Clark 

OS  149  Mrs,  Go  Havens 

OS  150  ;  B.  N'jlson 

OS  151  ;  Esther  Anderson 

OS  1!32  '   E.  Lnne 

OS  153  ':   Mrs,  Jennie  Davis 

OS  154  ;  Mrs,  Jennie  Davis 


30 
30 
40 
30 
35 
35 
30 
30 
30 
20 
20 
20 
40 
35 
35 
30 
35 
35 
20 
20 
25 
50 
25 
30 


Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do, 

do. 
Driven 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 


■    Depth 

Dipmeter 

(feet) 

(inches) 

20.2 

30 

;      12,4 

30 

19.0 

36 

18,0 

30 

23.1 

30 

14,3 

30 

12,0 

36 

22,5 

18 

22,0 

24 

13,3 

24 

11,5 

30 

11.3 

30 

11.3 

30 

112,0 

6    : 

12.0 

36    1 

\            11.8 

24    \ 

8.4 

30 

1     11.6 

30 

9.5 

li 

8,3 

30    i 

\        ii»o    : 

36    ; 

•  j 

;     14.3   1 

36    : 

12.7  \ 

30    \ 

20.1   i 

48    i 

26f5 


Well 
no. 


in  tov/n  of  Old  Saybrook,  Connecticut—  Continued 


Source 
formation 


Tfeter 

level 

Chloride 

Dopth 

Date 

(parts 

Depth 

below 

of 

per 

to 

land 

measure- : 

million) 

bodrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

OS  130  :  Till 

OS  131   Stratified  drift 

OS  132  ^   do. 

OS  134   Till 

OS  135   Stratified  drift 

OS  136  ;   do. 

OS  137  ^   do. 

OS  138     do. 

OS  130  :   do. 

OS  140     do. 

OS  141     do. 

OS  V:C  :  '^ill 

OS  l-l      do. 

OS  141  ;  unoiss 

OS  145  ;  Stratified  drift 

OS  146  '      do. 

OS  147  \       do. 

OS  148  ;   do. 

OS  149     do. 

OS  150  [       do. 

OS  151     do. 

OS  152  ;   do. 

OS  153  [  Till 

OS  154     do. 


14.1 


10.0 


12.0 


8.4 

17.1 
15.4 
21.3 

9.0 

21.3 

18.0 

11.2 

9.0 

8.1 

5.5 

10.0 

6.0 

7.2 

S.7 

6.5 

0.5 

2.7 

7.0 

7.0 

5.2 

16.2 


12-26-35 

12-25-35 

1-  2-36 

1-  2-36 

1-  2-36 
1-  2-36 
1-  2-36 
10-31-35 
10-31-35 
10-31-35 
1-10-36 
1-10-36 
1-13-36 
1-10-36 
1-13-56 
1-13-36 
1-10-36 
1-10-36 
1-10-3 G 
1-15-36 
l-lS-36 
1-15-36 


6 
6 

11 
6 

10 
8 
7 


72 
14 
10 
2 
11 
14 
16 

r? 

I 

12 
10 
11 
15 
24 


266 


Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Tyi^e 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


OS  155 
OS  156 
OS  157 
OS  158 
OS  159 
OS  160 
OS  161 
OS  16?, 
OS  163 
OS  164. 
OS  165 
OS  166 
OS  167 
OS  168 
OS  169 
OS  170 
Oo  171 
OS  172 
OS  173 
OS  174 
OS  175 
OS  176 
OS  177 
OS  178 


J,  E,  Dibble 
J,  &  W.  Watrous 
A,  Viggiano 
R.  Dibble 
Arrotta  M.  Harvey 
A.D.W.  Chalker 
Arrotta  M»  Harvey 
Arretta  M.  Harvey 
J.  U.  Dibble 
J,  U.  Dibble 

F,  Tompleman 
C,  MurdocJc 
C.   Liurdock 

C.  L.   Mitchell 

D,  Darfee 
Delia  G.  Green 
Diilla  G,  Green 
Go  G.  Ekins 

G,  C.  Ekins 
A„  G.  Epel 
F.  Gates 

Fo  Gates 

Smith 

C,  E.  Ponfiold 


;      40 

Dug 

14.0 

30 

i      40 

do. 

14.2 

!      12 

;      30 

do. 

16.6 

;      48 

\              25 

do. 

11.4 

1      36 

25 

do. 

10.9 

18 

30 

do. 

17.1 

36 

25 

do. 

21.2 

^      30 

25 

do. 

15.7 

30 

20 

do. 

15.3 

28 

i      15 

do. 

14.0 

30 

\               20 

do. 

13.7 

40 

\               10 

Driven 

16,0 

1-1 

\               10 

Dug 

19.6 

30 

15 

do. 

7.9 

24 

10 

do. 

8,8 

24 

20 

do. 

10.0 

30 

20 

do. 

10,0 

36 

i      15 

do. 

12.7 

40      : 

:      15 

do. 

8.2 

40 

20 

do  a 

18.0 

30    : 

1       15     : 

do. 

12.5 

36   1 

;      15 

doo 

11.6  \ 

40 

;      15 

do. 

10.2   1 

20   ; 

15 

do. 

11.7   ■ 

18 

in  town  of  Old  Saybrook,  Connecticut  -  Continued 


2G7 


Water 

level 

Chloride  ; 

Depth 

;   Date 

(parts    i 

Well 

Source 

Depth 

beloTiT 

of 

per     ^ 

no. 

fonaation 

to 

land 

measure- 

million)\ 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

OS  155 

:  Till 

6.1 

1-13-36 

15 

OS  156 

do. 

10,4 

1-13-36 

14 

OS  157 

do. 

10.8 

•   1-14-36 

17   '  : 

OS  153 

do . 

6.3 

1-10-36 

29 

OS  159 

do. 

3.6 

1-10-36 

1     45 

OS  IGO 

do. 

17.1 

9,8 

j   1-14-36 

47     i 

OS  161 

do. 

16.0 

15,3 

i    1-10-36 

1     10     \ 

OS  162 

do . 

14.2 

1-10-36 

12     1 

OS  IGo 

■  GneisG 

11,3 

12 . 5 

1-10-56 

i     28     : 

OS  164 

;  Stratified  drift 

11.0  ■ 

1-10-36 

OS  1G5 

do. 

1   ^I'O 

11.7 

1-  7-36 

11 

OS  163 

do. 

12.0 

1-14-36 

\          10    ; 

OS  167 

do. 

11.4 

1-14-36 

27     1 

OS  168 

do. 

3.8 

1-14-36 

;      J.O      j 

OS  169 

Till 

1.6 

1-  7-56 

1      Hi 

OS  170 

Str:.\tifiod  drift 

6.8 

1-  7-36 

11 

OS  171 

do. 

6.0 

■  1-  7-36 

21 

OS  172 

do. 

6.6 

1-14-36 

16 

OS  17.^ 

do. 

4.9 

1-14-36 

23     1 

OS  174 

do. 

12.0 

1-  7-36 

OS  175 

do. 

10. 0 

1-  7-o6 

6     1 

OS  176 

do. 

10. o 

1-  7-36 

10    I 

OS  177 

do. 

1-14-36 

10     \ 

OS  178 

do. 

■J  .  .J 

1-14-36 

19    i 

268' 


Records  of  wells 


Altitude  - 
above  sea; 

Well 

Owner 

level 

Typo 

Depth 

Diameter ' 

no. 

(foot) 

i 

(feet) 

(inches)  '■■ 

OS  179 

c. 

E.  Penfield 

15 

Dug 

14.0 

20    i 

OS  180 

Au 

ga  Terra  Develop- 

15    1 

do. 

10.0 

30 

mGiit  Go, 

OS  181 

Mr 

s,  l/Teiss 

10 

Driven 

12,0 

1* 

OS  182 

Mr 

s.  Weiss 

10 

Dug     i 

11.5 

30 

OS  183 

Amelia  S.  Clark 

15     1 

do. 

13.9 

36 

OS  184 

F. 

lY.  Merrills 

10    1 

do. 

21.2 

24 

OS  185 

F. 

W.  Merrills 

10 

do. 

15.0 

36 

OS  186 

L. 

B.  Neely 

20 

do. 

21.8 

30 

OS  187 

G. 

Grirmell 

20 

do. 

20.0 

30 

OS  188 

F. 

Oakes 

20 

do. 

OS  189 

H. 

B.  Francis 

20    ; 

do. 

03  190 

H. 

B,  Francis 

20 

do. 

18.3 

36 

OS  191 

G. 

B,  Maynard 

20 

do. 

24.0 

30 

03  192 

J. 

Dowd 

25 

Drilled 

20.0 

6 

OS  193 

3. 

Rathburn 

20 

Dug 

22.2 

30 

OS  194 

Mr 

3.  C.  B.  Mack 

5     i 

do. 

11.1 

30 

OS  195 

G. 

K,  Rapp 

15 

do. 

18.1 

30 

03  19fi 

^f. 

Ingraham 

15 

do. 

26.0 

36 

OS  197 

E. 

E.  Trask 

15 

do. 

20.0 

36 

OS  198 

A. 

G,  Ingrahan 

15 

do. 

17.9 

28 

OS  199 

A. 

D.  ¥J.  Ghalker 

15 

Driven 

19.5 

li   1 

OS  200 

IJ. 

Essig 

15 

Dug 

18.1 

36    i 

OS  201 

F. 

Derby 

10 

do. 

12.0 

30 

OS  202 

'  G. 

Mo  Coombs 

10 

do. 

17,5 

36 

2C'J 


in  tov.'n  of  Old  Saj'-broolc,   Connecticut   -  Continued 


".Toll 

Source 

no. 

formation 

OS  179 

;  Stratified  drift 

OS  180 

do> 

OS  ICl 

do. 

OS  182 

:   do. 

OS  183 

do. 

OS  134 

do  • 

OS  185 

do. 

OS  18." 

do. 

OS  187 

do. 

OS  IVS 

do. 

OS  189 

do. 

OS  190 

do. 

OS  191 

do. 

OS  192 

:  ^neins 

OS  193 

■   Stratified  drift 

OS  194 

do. 

OS  195 

\  Till 

OS  196 

',   Stratified  drift 

OS  197 

do. 

OS  198 

do. 

OS  199 

do. 

OS  200 

do. 

OS  201 

do. 

OS  202 

do. 

IViiter      level 


Depth 

to 
■bedrock 
(feet) 


16.0 


26.0 


Deptli 
be  lor; 
land 
surface 
(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


10.9 

7.4 

8.0 

8.4 

12.0 

11.2 

11.2 

18.2 

16.0 


1-14-36 
1-14-36 
1-14-oG 
1-14-26 
1-  7-36 
1-  7-36 
1-  7-36 
1-  6-36 
1-  6-36 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


14 

11 

18 

16 

9 

7 

9 

7 

8 

29 


14.5 

1-  6-36  1 

10 

15.0 

1-  6-36  ; 

12 

12.8 

1-  6-36   ; 

10 

20.2 

1-  7-56  j 

6 

7.5 

1-  7-36  ; 

9 

15. G 

2-28-36  i 

17 

22.4 

2-28-36  ^ 

17 

15.0 

2-28-36  \ 

2 

14.8 

2-28-36  \ 

17 

14,5 

2-28-36  1 

7 

14.7 

2-28-36  1 

13 

8.0 

2-28-36  ; 

15 

13.5 

2-28-36  ^ 

24 

270 


Records   of  vrell: 


"/ell 

Oi/vner 

noo 

OS  203 

Buffet  Estate 

OS  204 

Anna  Sheffield 

OS  205 

Arum  Sheffield 

OS  206 

G.  E.  Kirtlaiid 

03  207 

Sarah  Bushnell 

OS  208 

L.  W.  Miller        ; 

OS  209 

Mrs.  L.  Gone        i 

OS  210 

Mrs.  H.  W.  White 

OS  211 

Mrs.  H.  W,  White 

OS  212 

Mrs.  J.  So  Brooks 

OS  213 

Mrs,  A.  H.  E,  Brook  : 

OS  214 

W.  A.  Ros:^ 

OS  215 

H.  S.  Pratt         I 

03  216 

Mrs.  J.  A»  Ayer 

OS  217 

Mrs.  Butler 

OS  218 

Dr.  Grannis         \ 

03  219 

Mrs,  S.  Y^f,  YJliotmore  ^ 

OS  220 

VJ.  B,  Bushnell      ' 

OS  221 

Miss  Ec  H,  Bailoy 

OS  222 

Miss  E,  H.  Bailey 

OS  223 

Miss  E.  H.  B-.il'^y 

OS  224 

Mrs.  H.  Phelp 

OS  225 

Vi",  R.  Bushnell 

OS  226 

C .  Chapman 

Altitude 
aboTO  sea 
level 
(feet) 


Ty]_^e 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


15 

Dug 

25 

Driven 

15 

Dug 

10 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

dOo 

15 

do. 

15 

dOo 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

20 

do« 

15 

do. 

15 

Driven 

15 

Dug 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

• 

in 

do. 

8,7 

17.0 
20,0 
11,3 
11,4 
15,0 
13.1 
8.1 
3.9 
16,0 
17.0 
17,4 
15.2 
10.9 
16.9 
16.0 
18.3 
18.6 
18.3 
11,6 
14.2 
13.6 
17.4 
13.2 


18 


li 


36 

30 
36 
30 
30 
18 
36 
24 
30 

30 
30 
36 


1-1- 


30 
30 
30 
30 
30 
28 
30 
30 


■pr. 


in  tovm  of  Old  Saybrook,  Connocticut . -  Continued 


".'.'fitoi;   level 


Well 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feot) 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

mi.llion) 


OS  203 

'  Stratified 

drift 

OS  204 

do. 

OS  205 

do. 

OS  206 

do. 

OS  207 

;   do. 

OS  208 

do. 

OS  209 

do. 

OS  210 

do. 

OS  211 

do. 

OS  212 

do. 

OS  213 

do. 

OS  214 

do. 

OS  215 

do. 

OS  216 

do. 

OS  217 

do. 

OS  21G 

do. 

OS  219 

do. 

OS  220 

do. 

OS  221 

do. 

OS  222 

do. 

OS  223 

do. 

OS  224 

do. 

OS  225 

do. 

OS  226 

do. 

2.0 

14.0 

14.0 

6.7 

6.4 

8.0 

4.2 

4.7 

0.0 

12.0 

12. 0' 

12.8 

9.1 

9.3 

10.2 

12.0 

10.7 

11.0 

10.2 

8.8 

8,3 

9.3 

11.5 

9.5 


2-28-36  : 

21 

2-28-56 

9 

2-28-36  : 

19 

2-28-33  : 

20 

2-23-36  1 

16 

2-23-36 

13 

3-  4-36  ^ 

13 

3-  4-5G 

17 

5-  4-36 

25 

3-  4-3 G  . 

11 

3-  4-36  : 

11 

3-  4-36  : 

9 

3-  4-36  ■, 

5 

3-  4- 36 

6 

3-  4-36   ; 

6 

3-  4-36 

5-  4-dG 
3-  5-36 

3-  5-36 
3-  5-36 
0-  4-3C 
5-  5-36 


10 
lo 

6 
10 

8 

8 
13 

6 
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Records  of  wells 


^^fell 
no. 


Ov-TiGr 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


OS  227 

OS  228 

OS  229 

03  230 

03  231 

OS  232 

03  23.:; 

08  234 
OS  235 
OS  236 
OS  237 
03  238 
OS  239 
OS  240 
OS  241 
03  242 
OS  243  I 
OS  244  : 
OS  245 
OS  246 
03  247 
OS  248 
OS  249 
03  250 


E,  Bovres 

A,  Ift,  Birck 

Mrs.  Cr,  Sheffield 

V.  B.  Gartland 

J.  K.  Darling 

J.  Sparaco  Jr. 

G,  F.  Kinj: 

G.  1\    King 

G.  F.  King 

G.  F.  King 

P.  Knowles 

D.  Pontillo 

Mrs.  'jViosse 

J.  R.  Rider 

A.  Nassatta 

Llrs.  Stevens 

D,  Br.gnati 

C.  Gadivoll 

J.  Diodosarai 

J.  Couitor 

Miss  J.  Ao  Pratt 

'liss  J,  A,  Pratt 

0.  E,  Bennett 

J«  Smith 


15 

Driven 

15 

do. 

15 

do. 

15 

Dug 

15 

do. 

15 

do. 

20 

Driven 

20 

Dug 

20 

Driven 

15 

Dug 

30 

do. 

20 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

do. 

15 

I     do. 

15 

Driven 

15  • 

\      Dug 

15 

do. 

15 

do. 

15 

j     do. 

15 

do. 

10 

1     do. 

20.0 
20,0 
20,5 
16.6 
19.1 
19,0 
12.0 
18.0 
12,0 
5,2 
21,8 
17,6 
17.1 
15,9 

15,3 

29,5 

25,0 
14,7 
12.8 

18.0 


14 


1* 


24 
24 
24 


1* 


36 


1* 


36 
18 
36 
20 
30 

20 


30 
36 
30 

30 


ill  tovrn  of  Old  Saybrook,  Connecticut  -  Continued 


IT5 


Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

'Tater 

leve 

1 

Chloride 

Y/ell 
no. 

Depth 
be  lov; 
land 
surface 
(feet) 

Date 

of 
measure-  ; 
nent 

(parts 
per 
million)  ; 

OS  227 

;  Stratified  drift 

14.0 

3- 

5-56  i 

5     ; 

OS  228 

;   do.             ; 

14.0 

o- 

5-36  \ 

17 

OS  22D 

do. 

14.5 

3- 

5-36  ; 

13 

OS  230 

do . 

12.2 

3- 

5-36  \ 

6 

OS  231 

do. 

14.4 

3- 

5-36   ; 

13 

OS  232 

do.               : 

15.0 

3- 

5-36  1 

9 

OS  23 0 

do.                ; 

9.0 

1- 

2-35  ' 

24     '■ 

OS  234 

do . 

12.0 

1- 

2-36 

30 

OS  235 

do. 

9.0 

1- 

2-36  • 

30 

OS  23.; 

do. 

o.l 

1- 

2-3G 

30 

OS  237 

do. 

21.3 

1- 

2-36 

40 

OS  23c; 

Till 

14.7 

1- 

2-36 

34 

OS  239 

Stratified  drift 

12.3 

o- 

0-36 

2 

OS  240 

do . 

7.7 

3- 

31-56 

8 

OS  241 

do. 

11 

OS  242 

do. 

12.0 

It 

o- 

31-36 

8 

OS  2':o 

do. 

19 

OS  244 

do. 

14.5 

o- 

31-3C) 

25 

05  245 

do. 

35 

OG  24  G 

do . 

15.0 

3- 

31-36 

OS  247 

do. 

c3.2 

0  — 

31-36 

5 

OS  248 

do. 

\          9.3 

•-'"* 

31-36 

12 

OS  249 

do. 

9 

OS  2L0 

do. 

12.0 

4- 

9-36 

28 

274 


Records   of  wells 


Well 
no. 

Owner 

Altitude  : 
above  sea; 
level    ; 
(feet)   \ 

Type 

Depth 
(feet) 

Di.ameter  • 
(inches) : 

OS  251 

Mrs.  S.  Reed 

5 

Dug 

10.0 

30    1 

OS  252 

Mrs.  E.  Reed 

5    1 

do. 

10.0 

36    1 

OS  253 

H.  J.  Dagle 

10 

do. 

10.3 

30    i 

OS  254 

Unknowia 

30    1 

do. 

15.0 

30    1 

OS  255 

liY,  J.  Thompson 

30    i 

do. 

28.2 

30    1 

OS  256 

Ilnl-cnovm 

30    \ 

do. 

15.0 

24    1 

OS  257 

U,  Marquet 

40    i 

do. 

17.6 

30 

OS  258 

M.  Fedak 

40     1 

do. 

18.0 

30  ,  j 

in  town   of  Old  Saybroolc,  Comiocticut  •  -  Continued 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Yi'ater 

level 

Chloride  ; 

(parts  1 
per  j 
million) \ 

¥ell 
no. 

Depth 

belovii- 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure-  ^ 
ment 

OS  251 

Stratified  drift 

4.5 

4- 

9-36  I 

29     \ 

OS  252 

do . 

1.6 

4- 

9-oQ     \ 

12 

OS  25S 

do. 

6.5 

4- 

C-36  ; 

20 

OS  254 

do. 

0.0 

4- 

9-36  ■ 

63 

OS  255 

do. 

25»3 

4- 

9-36  1 

20 

OS  256 

do. 

10.5 

4- 

9-36  ; 

12 

OS  257 

do. 

11.7 

4- 

9-53  ; 

19 

OS  258 

do . 

13.5 

4- 

9-56 

0 
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Rocoi-ds  of  stJi'inKS 


Spring 
nOo 


OS  2 

OS  8 

OS  25 

OS  32 

OS  42 

OS  47 

OS  93 


Owner 


C«  Lyons 
Go  Barolo 

G.  E.  Phelps 
C.  Po  Diotoh 
L»  Hirschfeld 

E»  J.  Este 
F»  Smith 


OS  94  :  J.  Patterson 
OS  112  ,  E.  A.  Peck 


OS  133 


J.  HcLinden 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


80 
80 

80 
30 

30 

60 
40 

45 

140 


70 


Topographic 
situation 


Slope 
do. 

i Valley 

ISlope 

iValley 

jSlope 
•Valley 

■Slope 
do. 

do. 


Source 
formation 


Gneiss 

do. 

Till 

Stratified  drift 

Till 

Gneiss 
Granite 

Gneiss 
do. 

do. 


277 


iti  toYim  of  Old  Saybrook,    Connecticut 


Spring 
no, 

OS  2 
OS   8 

OS  25 
OS  32 
OS  42 

OS  47 
OS  93 

OS  94 
OS  112 

OS  133 


Ir.inrovementE 


¥v"ooden  trough 

Masonry  catckraont,  gravity  flow 
pipe  line 

Wooden  cover 

Vitrified  tile  casing 

i'lasonry  cr;tchment,  5  feet  deep, 
hand  pump 

Barrel  sunk  in  ground 

Masonry  catchment,  3».5x4:  feetj 
pipe  line,  pitcher  puinp 

Grnvity  flov;  ^ipe  line 

I'lasonry  carchment,  8x10  feot, 
gravity  floY>r  pipe  line 

Inasonry  catchment,  overflovf 
pipe 


Fluctuation 
(a) 


Slight 
do. 

do. 
Great 

do, 
I  Slight 

do» 


Yield 
(gallons  : 

a 
minute ) 

(b.)     ; 


1.5 
1.5 


1.5 
3 

3 
3 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


19 
6 

4 
4 
4 

5 
7 

7 
7 


(a)  Keported 
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41* 
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OS  35.   C.  P.  Dietch,  abandoned  dug  well,  Ayers  Pt.,  Old  Saybrook. 
Diameter  36  inches,  depth  19.7  feet.  Measuring  point  is  a  paint  mark 
front  top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-bec.ring  formation 
is  stratified  drift. 


T/Vater  level  in  feet  below  measuring  point 

Date 

ViTater  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

Nov. 

3 

17.45 

July 

28 

17.05 

Apr.  17 

13.60 

11 

17.37 

Aug. 

3 

17.52      i 

24 

13.70 

18 

17.52 

11 

17.76      i 

30 

15.40 

25 

17.27 

18 

17.80 

May   7 

15.60 

Dec. 

2 

16.93 

25 

17.70 

14 

15.95 

9 

17.15 

Sept 

.  1 

17.75 

22 

15.80 

16 

16.96 

7 

17.80 

29 

16.35 

23 

17.08 

15 

17.70 

June  5 

16.50 

30 

17.35 

22 

17.75 

11 

16.65 

1936 

29 

17.71 

19 

16,80 

Jan. 

6 

17.12 

Oct. 

6 

17.80 

22 

16.50 

13 

16.95 

13 

17.70 

25 

16.60 

20 

15.99 

20 

17.85 

July  2 

16.50 

27 

15.51 

27 

17.60 

3 

17.00 

Feb. 

10 

16.18 

Nov. 

4 

17.50 

16 

16.95 

18 

16.31 

10 

16.40 

23 

17.20 

24 

16.43 

17 

16.20 

30 

17.15 

Mar . 

2 

16.39 

23 

16.50   • 

Aug.   S 

17.20 

9 

16.20 

Dec. 

1 

16.60 

12 

17.35 

16 

14.95 

8 

16.20 

19 

17.50 

23 

11,70 

15 

15.80 

27 

17.50 

30 

12.06 

22 

15,75 

Sept.  3 

17.43 

Apr. 

6 

13.37 

30 

15.50 

10 

17.30 

13 

13.92 

1937 

17 

17.30 

20 

14.42 

Jan. 

5 

15.50 

23 

17.48 

27 

14.99 

12 

15.70 

Oct.   1 

17.42 

May 

4 

15.52 

19 

15.10 

8 

17.44 

11 

15.92 

26 

14.70 

15 

17.47 

18 

16.37 

Feb. 

3 

14.30 

21 

17.34 

25 

17.21 

10 

13.20 

Nov.   4 

17.25 

June 

1 

17.77 

16 

13.50 

10 

17.12 

8 

17.52 

23 

14.00 

18 

16.44 

15 

17.37 

.  Mar. 

2 

13.90 

24 

16.04 

22 

17.00 

9 

13.80 

Dec.   2 

14.74 

29 

17.17 

16 

13,50 

9 

14.62 

July 

6 

17.07 

22 

13.60 

19 

15.46 

15 

17.75 

E9 

13.55 

23 

14.97 

22 

17.15 

Apr, 

9 

13.80 

30 

16.01 

.^•\''J<!^ 


«    ■  !■ 
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OS  97.  Mrs.  Ida  Ketchon,  abejidoned  dug  well.  Old  Post  Rd.,  Old 
Saybrook.   Diameter  50  inches,  depth  25.7  feet.  Measuring  point  is  a 
paint  iiiark  top  of  spout  2.3  feet  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Vfater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

36 

l'9l7  ~ 

Dec. 

23 

25.99 

Sept 

.  1 

23.60 

May   7 

20.35 

30 

25.69 

7 

23.45 

14 

20.50 

1936 

15 

23.50 

22 

20o30 

Jan.. 

6 

25.83 

22 

23.42 

29 

21.15 

13 

25.76 

29 

23.60 

June  5 

21.20 

20 

25.17 

Oct. 

6 

23.75 

11 

21.40 

27 

24.06 

13 

23.50 

19 

21.70 

Fob. 

10 

23.24 

20 

23.70 

22 

22.30 

18 

25.87 

27 

22.45 

25 

22.10 

24 

21.98 

Nov. 

4 

22.20 

July  2 

22.00 

Mar . 

2 

21,36 

10 

21,20 

8 

22.80 

9 

20.74 

17 

21.30 

16 

23.80 

16 

19.98 

23 

21,70 

23 

23.50 

23 

18.52 

Dec. 

1 

21.30 

30 

23.60 

30 

17.90 

8 

20.70 

Aug.   6 

23.50 

Apr . 

6 

17.92 

15 

'   20.50 

12 

22.90 

13 

18.00 

22 

21,20 

19 

23.10 

20 

18.27 

30 

20.10   . 

27 

24.60 

27 

18.82 

1937 

Sept,  1 

24.44 

May 

4 

19.72 

Jan. 

5 

20.50 

3 

24.44 

11 

20.07 

12 

20.90 

10 

24.59 

18 

20.67 

19 

20.30 

17 

24.61 

25 

21.22 

26 

20.50 

23 

24.67 

June 

1 

21.57 

Feb, 

3 

21.60 

Oct.   1 

24.78 

8 

22.07 

10 

21.80 

8 

24.92 

15 

22.07 

16 

19.30 

15 

25.00 

22 

21.80 

23 

18.50 

21 

25.02 

29 

21.57 

Mar . 

2 

18.30 

Nov,   4 

24.97 

July 

6 

21.95 

9 

20.25 

10 

24.98 

15 

21.50 

16 

20,75 

18 

24.40 

22 

21.23 

22 

20.25 

24 

23.79 

28 

22.55      : 

29 

20,40 

Dec.   2 

21.90 

Aug. 

3 

22.05       ; 

Apr. 

9 

18.70 

9 

21.82 

11 

21.55      ^ 

17 

18.90 

19 

19.77 

13 

22.08       i 

24 

18.75 

23 

19.67 

25 

23.40 

30 

20.20 

30 

19.91 

OS  147.   Doris  Clark,  abandoned  dug  well,  Spencer  Plain  Rd.,  Old 
Saybrook.   Diameter  30  inches,  depth  8.4  feet.  Measuring  point  is  a 
paint  mark  front  top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  stratified  drift. 
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Water  level  in  feot  below  measuring  point  in  well  OS  147-Continued 


Date 


Water  level 


1936 

Jsm. 

20 

3.16 

27 

3,16 

Fob. 

10 

3.16 

18 

3.16 

24 

3.16 

Mar. 

2 

3.16 

9 

3.16 

16 

2.73 

23 

2.70 

30 

2.79 

Apr. 

6 

2.86 

13 

2.97 

20 

3.05 

27 

3.69 

May 

4 

3.92 

11 

4.22 

18 

4.57 

25 

4.80 

June 

1 

5.07 

8 

5.07 

15 

4.32 

22 

4.58 

29 

4,67 

July 

S 

5.00 

15 

5.10 

22 

5.05 

28 

5.50 

Aug. 

3 

5.06 

11 

5.07 

18 

5.75 

25 

6.30 

Sept 

.  1 

6.50 

7 

6.20 

Date 


Water  level 


1936 


Sept. 15 

6.40 

22 

6.35 

29 

6,43 

Oct.   6 

6.60 

13 

6.50 

20 

6.65 

27 

6.60 

•  Nov.   4 

7.00 

10 

6.40 

17 

7.50 

24 

7.25 

:  Dec.   1 

7.60 

i      8 

7,20 

15 

7.40 

22 

7.25 

i      30 

8.00 

':         1937 

Jan. 


Feb. 


Mar . 


Apr. 


12 
19 
26 

3 
10 
16 
23 

2 

9 
16 
22 
29 

9 
17 
24 


8.25 
7.30 
7.20 
6.50 
5.75 
S.20 
5.45 
3.40 
3.60 
3.70 
3.50 
3.65 
3.55 
3.60 
3.50 
3.90 


Dr.to 


Water  level 


1937 


Apr. 
May 


Juno 


July 


Aug. 


Sept, 


Oct, 


Nov  a 


Dec. 


30 

3.60 

7 

3.80 

14 

4.15 

22 

4.20 

29 

4.40 

5 

4.35 

11 

4.40 

19 

4.60 

22 

3.95 

25 

4.00 

2 

4.10 

8 

4.90 

16 

5.00 

23 

5.20 

30 

5,30 

6 

5.40 

12 

5.50 

19 

5.70 

27 

5,70 

1 

5,53 

3 

5o66 

10 

5.80 

17 

5.51 

23 

5.66 

1 

5„76 

8 

5.85 

15 

5.95 

21 

5.46 

4 

4.71 

18 

3,84 

2 

3,22 

19 

4,33 

30 

3,68 

OS  173.   G.  C.  Ekins,  abandoned  dug  well,  U.  S,  Rt.  1,  Old  Saybrook. 
Dianeter  40  inches,  depth  8.2  feet.   Measuring  point  is  a  paint  mark 
east  side  top  of  curb  at  the  land  surface.   The  wabor-bearing  formation 
is  stratified  drift. 

Water  level  in  feut  belovir  measuring  point 


Date 

ViTat 

er  level 

1936 

Jan.  20 

3.89 

27 

3.89 

Feb.  10 

5,89 

18 

3.89 

24 

3,77 

Date 

Wat 

er  level 

Date 

V/at 

er  level 

1936 

1936 

Mar.   2 

3.55 

Apr.   6 

2.42 

9 

3.55 

13 

2.35 

16 

2.78 

20 

2.87 

23 

2.59 

27 

3,01 

30 

2.53 

May   4 

3.22 
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Y/ator  level   in  fest  below  measuring  point   in  well   OS  173--Continued 


Dat 

e 

Vfator  levol 

1936 

Kay 

11 

3.47 

18 

3.66 

25 

4,20 

June 

1 

4.49      j 

8 

4.87 

15 

4.32 

22 

4.21      1 

29 

4.46 

July 

6 

4.75 

15 

4.85      1 

22 

4.60      1 

28 

4.50 

Aug. 

3 

4.45 

11 

4.20 

18 

5.70 

25 

6.15 

Sept 

.  1 

6.30       : 

7 

6o20 

15 

G.30 

22 

6.36 

29 

6.25 

Oct. 

6 

6.40 

13 

6.20 

20 

6.30 

27 

5.75 

Nov . 

4 

5.50      i 

10 

5.20      1 

17 

5.00 

Date 


YiTater   level 


Date 


Tu'ater  level 


1936 

Nov. 

24 

4.70 

Dec. 

1 

4.80 

8 

4.90 

15 

5.00 

22 

4.50 

30 

3.25 

1937 

Jan. 

5 

3.50 

12 

3.00 

19 

3.10 

26 

2,50 

Feb. 

3 

2,25 

10 

2.30 

16 

2.45 

23 

3.05 

Mar. 

2 

2.90 

9 

3.40 

16 

2.10 

22 

4.25 

29 

4.30 

Apr. 

9 

4.20 

17 

4.10 

24 

4.25 

30 

4,20 

May 

7 

4.30 

14 

3.50 

22 

4.00 

29 

3,90 

1937 

June  5 

4.10 

11 

4.00 

19 

4.20 

22 

3.60 

25 

3.60 

July  2 
8 

3.50 
4.70 

16 

4.95 

23 

4.90 

30 

4.50 

Aug.   6 
12 

4.60 
4.70 

19 

4.70 

27 

5.90 

Sept.  3 
10 

5.81 
6.09 

17 

5.86 

23 

6.12 

Oct.   1 

6.35 

8 

6.49 

15 

6.54 

21 

6.44 

Nov.   4 

5.66 

18 

4.52 

Dec.   2 

3,56 

19 

3.37 

30 

3.58 

OS  198.  A.G,  Ini!;rahaL', abandoned  dug  well,  U.  S,  Rt.  1,  Old  Saybrook. 
Diameter  28  inches,  depth  17.9  feet.   Measuring  point  is  a  paint  mark 
top  of  flagstone  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Vfater  level 

;  Date 

Vfeter  level 

Date 

Water  level 

1936 

1936 

1936 

Mar.   2 

16.74 

^  May  11 

15.27 

July  15 

15.80 

IS 

15.35 

18 

15.42 

22 

16.00 

23 

14.34 

25 

15.57 

28 

16.20 

30 

12.19 

June  1 

15.72 

Aug.   5 

15.70 

Apr.   6 

14.37 

8 

16.00 

11 

16.05 

13 

14.45 

15 

15.75 

18 

16.50 

20 

14.52 

22 

15,67 

25 

16.60 

27 

li,74 

29 

15.90 

Sept.  1 

16.65 

May   -i 

15.02 

^  July  6 

16.05 

8 

16.05 
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YCater  levol  in  foet  below  measuring  point  in  well  OS  198-Contiuued 


Date 

v/ater   level 

Date 

Water   level 

Date 

Water   level 

1936 

T937" 

i9"3T~ 

Sopt 

.15 

16.70 

Feb. 

10 

12.50 

July     8 

15,90 

2Z 

16,03 

16 

13.30 

16 

15,90 

29 

16,05 

23 

14.85 

25 

15,80 

Oct. 

5 

16.20 

Mar, 

2 

14,50 

30 

15,70 

13 

16.25 

9 

15.10 

Aug .      6 

15,50 

20 

16.50 

16 

15,10 

12 

15.40 

27 

16.60 

22 

15.25 

19 

15.50 

iJov. 

4 

17.10 

29 

15.30 

27 

16.40 

10 

16.50 

Apr. 

9 

15.10 

Sept,    1 

16.17 

17 

16.20 

17 

15.25 

3 

16.17 

24 

16.40 

24 

15.20 

10 

16.25 

Dec. 

1 

16.60 

30 

15.00 

17 

16.19 

8 

16.50 

May 

7 

14.90 

23 

16.34 

15 

16,20 

14 

15.20 

Oct.      1 

16.41 

22 

15.40 

22 

15.70 

8 

16.42 

30 

15,20 

29 

15.40 

15 

16.46 

1937 

June 

5 

15.45 

21 

16.41 

Jail. 

5 

15.00 

11 

15.40 

Nov.      4 

16.01 

12 

13.00 

19 

15.80 

18 

15.59 

19 

13.60 

22 

15.60 

Dec.      2 

14,88 

26 

12.70 

25 

15.70 

19 

14.96 

Feb. 

3 

12,30 

July 

2 

15.65 

:                 30 

15.23 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feot) 


Diameter 
(inches) 


Sa 
Sa 
Sa 
Sa 
Sa 
Sa 
Sa 


Sa  8 

Sa  9 

Sa  10 

Sa  11 

Sa  12 

Sa  13 

Sa  14 

Sa  15 

Sa  16 

Sa  17 

Sa  18 

Sa  19 

Sa  20 

Sa  21 

Sa  22 

Sa  23 

Sa  24 


C,  Creary 

L,  Denison 

L,  Denison 

0.  Schweitzer 

0,  Larson 

R.  Jones 

F.  Koch 

F,  Langheim 

Willing  Workers 

Winthrop  School 

Jacobs 

L,  Jacobs 

H,  Lindsay 

F.  Mayer 

F,  Mayer 

A,  Curtis 

Old  Curtis  Place 

L.  Piatt 

P.  Ghardt 

A,  E.  Hackett 

H.  R,  Warner 

L,  Brunner 

S.  Ro  LaPlace  et.  al. 

Winthrop  Country  Club 


350 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

380 

380 

380 

3  SO 

320 

360 

380 

380 

360 

350 

260 

360 

300 

275 

250 

225 

225 


Dug 


do, 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

doo 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


25.0 

15,0 

25,0 

12.1 

7.0 

12,0 

17.8 

11,3 

20,0 

17.0 

8,0 

4.5 

8.0 

22.0 

23.0 

13.2 

25.0 

10.0 

25.0 

25.0 

15.0 

12,0 

22,0 

7.5 


36 
24 
18 
40 
40 
36 
36 


36 

48 

40 

24 

36 

36 

36 

24 

30 

24 

18 

24 

36 

24 


in  town  of  Saybrook,  Connecticut' 
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Source 
fonnation 

Depth 
to 
;   bedrock 
(feet) 

;      Water 

level 

Chloride 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

(parts    : 
per 
million)  i 

Sa   1 

Till 

11 

Sa   2 

do. 

j    12.0 

2-26-36 

8 

Sa   3 

do. 

10 

Sa   4 

do. 

1     6.5 

2-26-36 

8 

Sa   5 

Stratified  drift 

2.9 

2-26-36 

3 

Sa   6 

Till 

1     6.3 

2-27-3G 

19 

Sa   7 

do. 

i     9.5 

2-27-36 

51 

Sa   8 

do. 

i     6.8 

2-27-36 

6 

Sa   9 

do. 

6 

Sa   10 

do. 

6 

Sa  11 

do. 

3.8 

3-  3-36 

3 

Sa   12 

do. 

1.5 

3-  3-36 

5 

Sa  13 

do. 

6.7 

3-  3-36 

9 

Sa  14 

do. 

17 

Sa   15 

do. 

17.0 

3-  3-36 

4 

Sa   16  i 

do. 

3.2 

3-  4-36 

6 

Sa  17  \ 

do. 

6.8 

3-  4-36 

5 

Sa  18 

do. 

5 

Sa   19  \ 

do. 

21.0 

3-  4-36 

6 

Sa  20  i 

do. 

21.5 

3-  4-36 

40 

Sa  21  1 

do. 

3.0 

3-  4-36 

6 

Sa   22  \ 

do. 

8.5 

3-  4-36 

3 

Sa  23   1 

Stratified  drift 

5.5 

3-  4-56  \ 

6     j 

Sa  24   1 

do.              i 

3.7 

3-  4-56  1 

5 

;36 


Records  of  wells 


Altitude  ; 

Well 
no. 

OTAiner 

above  sea! 

li^vel 

(feet) 

Typo 

Depth 
(feet) 

Diameter: 
(inches); 

Sa  25 

C,  Sisoon 

340 

Dug 

25.0   i 

24   i 

Sa  26 

W,  Briggs 

320 

do. 

20.0  \ 

24 

Sa  27 

E.  Briggs 

260 

do. 

10.0  '■■ 

30 

Sa  28 

G,  Colo 

280 

do. 

16.0 

30 

Sa  29 

V.  Reinig 

275 

do. 

14,0 

25 

Sa  30 

E,  Edwards 

320 

do. 

4.3 

15 

Sa  31 

C.  Wuertle 

320 

do. 

25.0 

20 

Sa  32 

B,  W.  Parmalee 

300 

do. 

40.0 

36 

Sa  33 

H.  H,  Post 

260 

do. 

12.0 

40 

Sa  34 

^  H.  H.  Post 

240 

do. 

10.0 

38 

Sa  35 

H,  A.  Cann 

150 

do. 

23.2- 

22 

Sa  36 

i  H.  A.  Cann 

140 

do. 

8,6 

24 

Sa  37 

■  y^  A,  Beckmth 

\            120 

do. 

6.0 

30 

Sa  38 

B.  Schudel 

i     120 

do. 

10.0 

36 

Sa  39 

L.  T.  Woodbury 

150 

do. 

21.7 

36 

Sa  40 

L.  T.  Woodbury 

1     150 

do. 

10.0 

40 

Sa  41 

:  J,  Lofgren 

1     140 

do. 

20.0 

40 

Sa  42 

'  J.  Wolak 

150 

do. 

25.0 

Sa  43 

;  A.  W.  Dickenson 

160 

do. 

7,8 

24 

Sa  45 

:  Pratt, Read  &  Co. 

170 

do. 

15,0 

Sa  47 

C.  Ziobran 

50 

do. 

20.0 

18    1 

Sa  48 

■W„  P.  Dudley 

160 

Drilled 

68.0 

6 

Sa  49 

H,  Looby 

120 

Dug 

21.0 

30 

Sa  50 

A.  Burdenoy 

150 

do. 

9.0 

36 
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1        Source 
i       formation 

Depth 

to 
bedrock  -■ 
(feet) 

I'Vater 

level 

Chloride 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of     1 
measure- 
ment 

(parts 
per 
million) 

Sa  25 

■  Till 

7 

Sa  26 

do- 

15.0 

3-  6-56  ■ 

9     1 

Sa  27 

do. 

2.3 

3-  6-36  \ 

9 

Sa  28 

do. 

14.0 

3-  6-36 

7 

Sa  29 

do. 

11.0 

5-  6-38 

11 

Sa  30 

do. 

0.4 

3-  6-36 

7 

Sa  31 

do. 

22.5 

3-  6-36 

8 

Sa  32 

do. 

23.6 

3-  6-36 

8 

Sa  33 

do. 

9.5 

3-10-35 

6 

Sa  34 

do. 

2.7 

3-10-36 

5 

Sa  35 

do. 

1.9 

3-10-36 

2 

Sa  36 

do. 

4.1 

3-10-56 

4 

Sa  37 

i  Stratified  drift 

1.5 

3-10-36 

4 

Sa  38 

do. 

2,4 

3-13-36 

1 

Sa  39 

do. 

16.2 

3-13-36 

3 

Sa  40 

do. 

:     4.5 

3-13-36 

3 

Sa  41 

.;do. 

6 

Sa  42 

do» 

60 

Sa  43 

do. 

,           3.8 

o-io-o6 

3 

Sa  45 

;Tiii 

2 

Sa  47 

i  Stratified  drift 

14.0 

o-io'-ob 

5 

Sa  48 

Gneiss 

G2.5 

3--13-36 

6 

Sa  49 

: Stratified  drift 

1   15.0 

5-13-36 

3 

Sa   50 

;  do. 

4.5 

3-13-56 

4 

288 


Records   of  vrells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

Sa 

52 

Pratt,  Read  &  Co. 

120 

Dug 

18.2 

24 

Sa 

53 

YJ. 

Boolcwith 

80 

do* 

8.0 

36 

Sa 

54 

Pandiani 

80 

do. 

11.5 

24 

Sa 

55 

J. 

Sellers 

80 

do. 

23,0 

36 

Sa 

56 

;  P. 

Batko 

100 

do. 

12.0 

36 

Sa 

57 

:  J' 

Klimazewski 

80 

do. 

17.4 

24 

Sa 

58 

:  B. 

Majowski 

90 

do. 

12.0 

36 

Sa 

59 

J. 

Kurze 

80 

do. 

13.0 

36 

Sa 

60 

'  A. 

Trojan  Jr. 

90 

do. 

20.0 

24 

Sa 

61 

.  E, 

Coney 

40 

do. 

15.8 

36 

Sa 

62 

;  c. 

Parmalee 

60 

do. 

15.0 

24 

Sa 

65 

.  A. 

Pearson 

40 

do. 

12,0 

24 

Sa 

64 

Mr 

3.  W.  Wooley 

40 

do. 

20.0 

30 

Sa 

65 

:  &• 

Hamilton 

40 

do. 

25,0 

30 

Sa 

66 

^  C. 

R.  Marvin 

80 

do. 

18.0 

36 

Sa 

67 

:  S, 

R,  Beal 

60 

do. 

6.0 

36 

Sa 

68 

:  ^' 

Bange 

60 

do. 

17.0 

24 

Sa 

69 

'■■  E. 

Post 

60 

do. 

15.0 

24 

Sa 

70 

■  s. 

R.  LaPlace 

60 

do. 

10.0 

24 

Sa 

72 

s. 

Fisher 

60 

do. 

20.0 

20 

Sa 

73 

s. 

Parker 

60 

do. 

24.8 

30 

Sa 

74 

0. 

Olson 

60 

do. 

16. 0 

25 

Sa 

75 

P. 

Dental 

60 

do. 

12,0 

Sa 

76 

E. 

Simonton 

60 

do. 

20.0 

30 
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Y/ater 


Uell 
no. 


bource 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(foet) 


Sa 

52 

Till 

Sa 

53 

'  Stratified 

drift 

Sa 

54 

do. 

Sa 

55 

do. 

Sa 

56 

do. 

Sa 

57 

do. 

Sa 

50 

do. 

Sa 

59 

do. 

Sa 

60 

do. 

Sa 

61 

do. 

Sa 

62 

do. 

Sa 

63 

do. 

Sa 

64 

do. 

Sa 

65 

do. 

Sa 

66 

do. 

Sa 

67 

do. 

Sa 

68 

do. 

Sa 

69 

do. 

Sa 

70 

do. 

Sa 

72 

do. 

Sa 

73 

do. 

Sa 

74 

do. 

Sa 

75 

do. 

Sa 

76 

do. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


14.8 
2.0 
9.5 

13.6 
6.0 

15.9 

10.0 
6.0 

7.2 
12.0- 

14.0 
23.5 
10.5 

5.0 
13.0 
13.0 

7.5 
15.0 
20.8 
12.0 

9.0 
17.0 


level 
HTitG 

of 
measure- 
ment 


3-13-36 
3-24-36 
3-24-36 
3-24-36 
3-24-36 
3-24-36 
3-24-36 
3-24-36 

3-25-36 
3-25-36 

3-26-36 
3-25-36 
3-25-36 
3-25-36 
5-25-36 
3-25-36 
3-26-36 
5-27-36 
3-27-36 
3-27-36 
3-30-36 
5-20-36 


Chlorido 
(parts 

per 

million) 


3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 

14 
4 
6 
3 

13 

10 

5 

11 

11 

o 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Ovmer 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Diojneter 
(inches ) 


Sa 

77 

J. 

Slatsburg        j 

Sa 

78 

s. 

Seid            1 

Sa 

79 

L. 

Graham 

Sa 

80 

R. 

C.  Brockway 

Sa 

81 

R. 

Bradford 

Sa 

82 

E. 

Nichols 

Sa 

83 

W. 

Bogue 

Sa 

84 

A. 

Drake 

Sa 

'  85 

F. 

Miner 

Sa 

86 

G. 

Joy 

Sa 

87 

A. 

Schloth 

Sa 

88 

Pratt, Road  &  Co. 

Sa 

89 

Pratt>Read  &  Co. 

Sa 

90 

J. 

A,  Jolinson 

Sa 

91 

G. 

Hazuka 

Sa 

92 

F. 

Manee 

Sa 

93 

J. 

Hesser 

Sa 

94 

c. 

Kallenberg 

Sa 

95 

M. 

Stoll            1 

Sa 

96 

I. 

Arnold 

Sa 

97 

D, 

J.  Kelley        \ 

Sa 

98 

M. 

Leitsinger       1 

Sa 

99 

B. 

L,  Denis on 

Sa 

100 

T. 

Starkey 

50 

30 

50 

90 

20 

30 

40 

40 

50 

60 

140 

50 

50 

80 

60 

125 

70 

60 

130 

150 

160 

ISO 

180 

180 


Dug 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Driven 
Dug 

do. 

do. 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 


20,0 
25,0 
27.0 
20.0 
10,0 
20.0 
13,5 
15,0 
19,2 
17.5 
7,5 
15.0 
16.0 
13,8 
30,0 
20.3 
16.0 
15,0 
25.0 
16.5 
12.0 
15.0 
20,0 
15,5 


24 


36 
24 
36 
20 
23 
24 
24 
24 
36 
36 
36 
6 

24 
36 
32 
30 
25 
30 
36 
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i       Source       j   Depth 

formation     !    to 
j                   :   bedrock 
i                   ^    (feet) 

Yfeter 

level 

Chloride  ; 
(parts    I 

per 

inillioii) 

Well 

no. 

Depth 

be  low    • 

land 

surface 

(feet) 

Dato     i 

of 
measure-  '■ 
ment 

Sa  77 

'  Stratified  drift    i 

18.0 

5-20-36 

3 

Sa  78 

do.              i 

6 

Sa  79 

;  Till               1 

22.5 

5-25-36 

7 

Sa   80 

1   do.               j 

15.0 

5-25-36 

7 

Sa  81 

;  stratified  drift 

3.0 

5-25-36 

5     1 

Sa   82 

:   do.              1 

13.0 

6-  5-36 

7 

Sa  83 

do.              1 

11.5 

6-  5-36 

5 

Sa  84 

do.               1 

14,5 

6-  9-36 

12 

Sa   85 

;   do.               1 

14.0 

6-12-36 

11       i 

Sa  86 

■Till                1 

13.5 

6-12-35 

10 

Sa  37 

do.              i     . 

4.0" 

6-12-36 

12 

So,   88 

; Stratified  drift 

12.0 

6-20-36 

10 

Sa  89 

do.              ! 

12.5 

6-20-36 

11 

Sa   90 

do.                : 

8.3 

6-20-36 

4 

Sa  91 

do.               j 

25.0 

6-20-36 

3 

Sa  92 

Till               1 

15.0 

•   6-25-36 

4 

Sa  93 

:  do.           i 

12.5 

6-25-36 

4 

Sa  94 

i stratified  drift     | 

12.0 

6-25-36 

3 

Sa  95 

Till                1 

21.3 

6-29-36 

5 

Sa  96 

:   do.                  1 

12.8 

6-29-36 

5 

Sa  97 

do.               \ 

8.5   . 

6-29-36 

3 

Sa  98 

i   do.               1 

4 

Sa  99 

i   do.                1 

18.5 

7-  5-36 

4 

Sa  100 

:  do.               ; 

12.7 

7-  5-56 

4 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feot) 


Diameter; 
(inches ) 


Sa  101 
Sa  102 
Sa  103 
Sa  104 
Sa  105 
Sa  106 
Sa  107 
Sa  108 
Sa  103 
Sa  110 
Sa  111 
Sa  112 
Sa  113 
Sa  116 
Sa  117 
Sa  118 
Sa  119 
Sa  120 
Sa  121 
Sa  122 
Sa  123 
Sa  124 
Sa  125 
Sa  126 


C.  D.  Batchelor 
G,  Peruba 
C,  Kirtland 
T,  Starkey 
H.  Haling 
H,  A.  Moire 

A,  Dudek 
J.  Duggon 
Potter  I-   Snell 
J,  Randall 

W.  Phelpa 
P.  Calamari 
G,  ''.lomwood 
T.  Ghrystal 
H.  Watrous 
E.  Haneen 
n.  Bolmaw 

B,  Trabucchi 
0,  Anderson 
M,  Miakowski 

C,  Ziogra 
J.  Olin 
J»  Duggan 
J.  Monto 


50 

50 

100 

60 

70 

60 

60 

30 

20 

20 

25 

30 

30 

50 

55 

60 

60 

70 

65 

80 

50 

60 

20 

60 


Dug 

19.0 

do. 

15.0 

do. 

25.0 

do. 

17,6 

do. 

20.0 

do. 

20,5 

do. 

15.0 

do. 

22.5 

do. 

18.0 

do. 

26.0 

do. 

25.0 

do. 

19.0 

do. 

25.0 

do. 

18.0 

do. 

20.0 

do. 

20.0 

do. 

23,0 

do. 

19.0 

do. 

18.0 

do. 

19.0 

do. 

16.0 

do. 

15.0 

do. 

15.5 

do. 

20,0 

24 

24 
18 
24 
24 

36 

30 
18 
24 
30 
24 
36 
30 
25 

30 
24 
20 
30 
36 
16 


in  tovm  of  Saybrook,  Connecticut  -  Continued 


292 


TiTator 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Well    : 

Sonrce 

;    Depth 

belov; 

of 

per 

no . 

formation 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Sa  101 

Stratified 

drift 

Sa  102 

do. 

Sa  103 

Till 

Sa  lO-i 

do. 

Sa  105 

do. 

Sa  106 

Stratified 

drift 

Sa  107 

do. 

Sa  108 

do. 

Sa  109 

do. 

Sa  110 

do. 

Sa  111 

do. 

Sa  112 

do. 

Sa  lis 

do. 

Sa  116 

Till 

Sa  117 

Stratified 

drift 

Sa  118 

do. 

Sa  119 

do. 

Sa  120 

Till 

Sa  121 

Stratified 

drift 

Sa  122 

do. 

Sa  123 

do. 

Sa  124 

do. 

Sa  125 

do. 

Sa  126 

Till 

16.2 

7-  9-36 

1 

12.3 

7-  9-36 

2 

19. 'i 

7-  9-36 

2 

13.0 

7-  9-36 

3 

15.0 

7-  9-35 

3 

15.1 

7-  9-36 

4 

12.0 

7-  9-36 

3          : 

14.8 

7-16-5G 

5 

14.3 

7-16-36 

2 

15.9 

7-16-36 

3     \ 

22.0- 

7-16-36 

5           1 

15.0 

7-16-36 

3     j 

16.5 

7-16-36 

3 

15.5 

7-23-36 

4 

15.5 

7-23-36 

5 

13.2 

7-25-3 G 

5 

20.5 

7-23-36 

4 

15.0 

7-25-36 

4     \ 

15.4 

7-23-36 

4     i 

17.0 

7-25-3G 

4 

13.5 

7-24-36 

5     i 

12.3 

7-24-36 

5     1 

12.8 

7-24-36 

3 

13.0 

7-24-36 

5 

zm 


Records   of  vrollt 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(  inches): 

Sa  127 

J. 

Sohlien 

60 

Dug 

20.5 

30 

Sa  128 

F. 

Sawyer 

60 

do. 

25.0 

24 

Sa  129 

F. 

Mandani 

70 

do. 

16.0 

24 

Sa  130 

F. 

Gomstock 

70 

do. 

15.0 

24 

Sa  131 

R. 

Adams 

70 

do. 

16.0 

30 

Sa  132 

w. 

Stoddard 

50 

do. 

15,0 

24 

Sa  133 

T. 

Mislich 

80 

do. 

19.5 

30 

Sa  134 

s. 

ViToodland 

80 

do. 

16.0 

29 

Sa  135  ■ 

s. 

Kolowski 

70 

do. 

21.3 

48 
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Water 

level 

Chlorido 

Depth 

Date 

(parts 

TIell 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

;no. 

formation 

to 

lojid 

measure" 

million) 

bedrock 

surface  i 

ment 

(feet) 

(feet) 

Sa  127 

Stratified  drift 

10.0 

7-2'l-36 

5 

Sci  128 

ao. 

21.0 

7-24-36 

4 

Sa  129 

do. 

12.0 

7-29-36 

1 

Sa  130 

do. 

8.0 

7-29-36 

1     \ 

Sa  131 

Till 

12.3 

7-29-36 

2 

Sa  132 

Stratified  drift 

12.0 

7-29-36 

1      1 

Sa  133 

do. 

14.5 

7-29-36 

2 

Sa  134 

;   do. 

1     8.5 

7-29-36 

\             2 

Sa  135 

do. 

14.0 

7-29-36 

■     2 
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Records   of   springs 


Altitude 
above  sea 

Spring 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Topographic 
situation 

Source     : 
formation 

—  .  ..........  —  -.^»— .™i 

Gneiss         j 

Sa  44 

'  A.  Budney 

200 

Side  of  slope 

Sa  46 

:  Pratt,  Read  & 

Co. 

200 

do. 

do. 

Sa  51 

:  Pratt,  Read  & 

Co. 

150 

Base  of  slope 

do. 

Sa  71 

Cc  Rosenblad 

100 

Top  of  hill 

do. 

Sa  114 

'■  0.  Anderson 

70 

.Hillside 

Stratified  drift 

Sa  115 

; J«  Nucci 

80 

Slope 

Gneiss 

297 


in  toi.'ra  of  Saybrook,  Comiecticut 


Spring 

Improve 

nents 

no. 

Sa 

44 

Hand 

pump 

Sa 

46 

None 

Sa 

51 

do» 

Sa 

71 

Gravi 

ty  fl 

ow  pipe 

line 

Sa 

114 

None 

Sa 

115 

do. 

(a) 

Rep 

orted 

Fluctuation 
(a) 


Yield 
(gallons 

a 
minute ) 


None 
Slight 

do. 
do. 
do. 


Chloride 
(parts 

per 

million) 
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Sa  52.   Pratt,  Road  &  Co.,  abandoned  dug  well,  Connecticut  Rt.  80, 
Deep  River,  Saybrook.  Diameter  24  inches,  depth  18.2  feet.  Measuring 
point  is  a  paint  mark  north  side  top  of  flagstone  curb  at  the  land 
surface.   The  water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1936 

1937 

1937 

Aug.   3 

14.50 

Jan. 

11 

13,20 

June  25 

14.90 

11 

14.00 

18 

13.40 

July  2 

14.60 

18 

14.10 

25 

13.70 

8 

14.85 

25 

15.50 

Feb, 

1 

13.50 

16 

15.15 

Sept.  1 

15.80 

9 

13,50 

23 

15.20 

7 

15.70 

15 

13.70 

30 

15.30 

15 

15.90 

22 

13.50 

Aug.   6 

15.40 

22 

15.95 

Mar. 

1 

13,30 

12 

15.50 

29 

15.60 

8 

15,80 

19 

15,45 

Oct.   6 

15.70 

15 

14,40 

27 

15,90 

13 

15.50 

22 

14,50 

Sept.  3 

15.70 

20 

15,80 

29 

14,30 

10 

16.52 

27 

15,75 

Apr. 

9 

14.40 

17 

15,19 

Nov.   4 

15.90 

17 

14.50 

23 

15.22 

13 

15.00 

24 

14.60 

Oct.   1 

15.47 

20 

15.30 

30 

14.50 

8 

15,49 

27 

15.70 

May- 

7 

14.65 

15 

15.42 

Dec.  1 

15,10 

14 

14.60 

21 

15.41 

8 

15.20 

22 

14.50 

Kov.   4 

14.92 

15 

15.00 

29 

14.60 

18 

14,91 

22 

15.30 

June 

5 

14.50 

Dec.   2 

14,10 

30 

14.70 

11 

14.65 

19 

14,88 

1937 

19 

14.75 

30 

14.91 

Jan.   5 

14.50 

22 

14.80 

w  ^ 


soo 


Records  of  we  11 5; 


Well 
no. 


Vi[e 

1 

We 

2 

We 

3 

We 

4 

We 

6 

We 

7 

We 

8 

We 

9 

We 

10 

Wo 

11 

We 

12 

We 

13 

We 

14 

lie 

15 

We 

16 

We 

17 

We 

18 

We 

19 

We 

20 

Wo 

21 

We 

22 

We 

23 

We 

24 

We 

25 

A.  B armor e 
F,  M.  Schmidt 
Miss  S.  McCutcheon 
J,  Trnik 
J.  Voelkel 
C,  Templeman 
Towi  of  Westbrook 
Kathleen  Tracy 
J .  Dowd 
J,  Dowd 
J  •  Dowd 
Anna  Srp 
Mariani  Werner 
J,  Weyde 
0.  Frodorickson 
R,  T/Teiss 
0,  Finlceldey 
J.  E.  Gormfin 
Mrs,  C.  lYoiss 
Mrs,  G.  '.Toiss 
Mrs,  'vT.  Fleischer 
Mrs,  K,  P.  Murphy 
Dorothy  Griswold 
Mrs,  K.  Sauorvmld 


Altitude 
above  soai 
level 
(feet) 


180 
160 
180 
180 
200 
200 
200 
220 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
160 
200 
IGO 


Dug 

do. 

do, 

do, 

do, 

do. 

do, 

do, 

do, 

do, 

do, 

do, 

do. 

do, 

do. 

do, 

do, 

do, 

do. 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 


Depth 
(feet) 

1   Diame 
1   ( inch 

13,5 

1      20 

16.0 

i      30 

16.5 

1      36 

7.9 

1      30 

12.0 

1      36 

10.0 

1      36 

18,0 

1      30 

15.1 

1      36 

9.6 

20 

10,3 

24 

9.3 

36 

19,1 

26 

9.3 

20 

15.0 

36 

8.9 

30 

13,5 

30 

17,9 

56 

17.7 

24 

24.5 

36 

14,0 

36 

14.7   1 

30 

68.0   1 

6 

15.1   1 

30 

20.0   1 

36 

in  town  of  VJestbrook,    Connecticut. 
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Water 

level      : 

Chloride 

Depth 

Date     ; 

(parts 

Well 

Source 

Depth 

be  low- 

of       ; 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) : 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

We 

1 

Stratified 

drift 

12.0 

8-19-35 

10     \ 

We 

2 

Till 

13.9 

8-27-35 

14 

We 

3 

do. 

13.1 

8-19-35 

4 

We 

4 

do. 

5.0 

8-19-35 

10 

We 

6 

do. 

6 

Vfe 

7 

do. 

6.0 

8-19-35 

8 

V/e 

8 

do. 

14.0 

5 

We 

9 

do. 

11.3 

3-19-35 

5 

Vn'e 

10 

do. 

8.9 

8-19-35 

4 

We 

11 

do. 

8.0 

6.0 

8-19-35 

4 

We 

12 

Granite 

5.3 

8.2 

8-19-35 

6 

V/e 

13 

Stratified 

drift 

13.1 

8-22-35 

11 

We 

14 

do. 

7.2 

8-22-35 

6 

We 

15 

do. 

9.0 

8-22-35 

8 

YiTe 

16 

do . 

6.1 

8-22-35 

13 

We 

17 

Till 

6.6 

8-21-35 

12 

We 

10 

do. 

13.4 

8-21-35 

5 

Wo 

19 

do. 

13.2 

8-21-35 

6 

We 

20 

do. 

17.5 

3-21-35 

5 

7Je 

21 

do. 

10.5 

8-21-35  ; 

6 

We 

22 

do. 

12.4 

8-21-35  : 

13     1 

Tfe 

23 

Gneiss 

12.0 

10.0 

8-21-35  ; 

22 

Tfe 

24 

Till 

15.1 

8.3 

8-19-35  \ 

4 

We 

25 

do. 

10.0 

8-19-35  ; 

8 
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Reoords   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Oroier 

level 

Type 

Depth 

Diaiaeter  '■ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  ; 

Wg 

26 

Mrs.  E.  Graf 

160 

Dug 

14,4 

24 

We 

27 

J .  Swans  on 

160 

do. 

24.1 

36 

We 

29 

Marcuorito  Ortncr 

140 

do. 

20,0 

36    i 

We 

30 

T,I,  Rutannitch 

160 

do. 

6,0 

3G 

Wo 

31 

M,  Rutannitch 

160 

do. 

7.G 

48    ! 

We 

32 

Town  of  Westbrook 

140 

do. 

12.4 

18    i 

We 

33 

J.  Hall 

160 

doo 

We 

35 

M,  Ackennan 

140 

do. 

18.1 

36    [ 

We 

36 

Mrs.  0.  Loitnor 

100 

do. 

16,2 

18      ; 

We 

37 

J.  E.  Vincent 

60 

do. 

22.8 

36 

We 

38 

J.  Endrich 

150 

do. 

15.0 

36    ; 

We 

39 

G,  Johnson 

140 

do. 

15,2 

36    \ 

We 

40 

Mrs,  F.  Daly 

140 

do. 

20,9 

30    i 
j 

We 

41 

H,  Woloh 

120 

Drilled 

51,0 

6 

Wg 

42 

H.  Mori arty 

80 

Dug 

11,0 

24    ^ 

We 

43 

H.  C.  Chase 

80 

do. 

13,9 

36 

We 

44 

C,  Palmer 

30 

do. 

18,5 

30    1 

We 

45 

Gladys  Pratt 

20 

do. 

13,7 

36    \ 

We 

46 

W.  Reed 

20 

do. 

17.3 

30    i 

We 

48 

M,  Reeves 

40 

Drilled 

118,0 

6    i 

We 

49 

A,  Jones 

20 

Dug 

18,1 

30 

We 

50 

Isabel  Fl;magan 

20 

do. 

13,5 

24 

We 

51 

Mrs.  K,  Eo  Xingman 

5 

do. 

12.7 

36 

We 

52 

Mrs.  C.  Nolan 

5    • 

do. 

8.4 

36    1 

in  tovm  of  Vfestbrool:,    Connecticut. 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

"Water 

level 

Chloride 

Hell 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
measure- 
ment 

(parts    1 
per     i 
million) i 

'Te  26 

Till 

14.4 

8.5 

8-19-55 

11 

Me     27 

do. 

17.7 

8-19-35 

13 

We  29 

do. 

20.0 

16.0 

0-19-35 

28 

We  30 

do. 

3.0 

S-21-35 

11 

We  31 

Gneiss 

4,3 

4.6 

8-21-35 

13 

We  32 

Till 

8,2 

8-22-35 

5     ■ 

We  33 

do. 

4 

We  35 

do. 

8.6 

8-22-35 

13 

Yfe  36 

do. 

12.9    1 

8-22-35 

7 

We  37 

Gneiss 

7.0 

21.5    1 

8-22-35 

10 

We  38 

Till 

10.0  -  ; 

8-20-35 

9 

We  39 

do. 

11.1    1 

8-20-35 

13 

We  40 

do. 

11. C    : 

8-20-35 

3 

We  41 

Gnc  i  s  s 

21.0 

10.0 

8-20-35 

24 

We  42 

Till 

10.0 

11.0 

8-20-35 

We  43 

do. 

13.6    i 

8-20-35 

8 

We  44 

do. 

17.6    1 

8-20-35 

7 

We  45 

do. 

7,8 

8-20-55 

5 

VJe  46 

Stratified 

drift 

13.5 

8-20-35 

6 

We  48 

Gneiss 

21.0 

2.0 

8-20-35 

5     \ 

Vfe  49 

Stratified 

drift 

15.4   : 

8-20-55 

5 

We  50 

do. 

11.2 

8-20-35 

8     ; 

We  51 

do. 

11.1    1 

: 

8-20-35 

6 

We  52 

do. 

5.1 

8-20-35 

7     1 

•504: 


Reoords  of  wolls 


Altitude 

Yfell 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(foot) 

\           Type 

Depth 
(feet) 

Diaj.icter  : 
(inches)  ■ 

Wa 

55 

.J,  Ruddiman  Estate 

10 

Dug 

10.0 

:      3G 

We 

54 

■J,  Ruddiman  Estate 

10 

do,    j 

10.8 

36    1 

We 

55 

■C.  A.  Polton 

20 

do. 

13.6 

1     36 

We 

56 

J.  Ruddiman  Estate 

;    20 

do. 

22.1 

We 

57 

C.  A,  Pelton 

20 

do. 

20.9 

30    ; 

ViTe 

58 

Mrs,  J,  A.  Bennett 

30 

do. 

18.7 

36 

We 

60 

J,  Otrin 

40 

do. 

26.1 

30 

We 

61 

Laps  '^   Read 

30 

do . 

17.0 

48   : 

We 

62 

F.  A.  Hayden 

20 

do. 

11,1 

30 

We 

63 

D.  Dee 

28 

do. 

12,4 

36 

We 

64 

Miss  G.  Sheldon 

20 

do. 

14.4 

36 

We 

65 

D,  Dee 

20 

do. 

18.4 

36 

We 

66 

Ao  S,  Jones 

20 

do. 

16.2 

36 

We 

67 

A,  D,  Thomas 

20 

do. 

12.4 

24 

We 

68 

E,  Post 

20 

do. 

17.2 

30 

Xle 

60 

A,  Burdick 

20 

do. 

14.9 

36 

We 

70 

ViT,  Boone 

60 

do. 

13.0 

30 

We 

71 

0,  Schlesier 

40 

do. 

26,0 

40    \ 

We 

72   : 

Phoebe  Demming 

40 

do. 

11.6 

24 

We 

73  ^ 

L,  Beaber 

40 

dOo 

15.0 

36 

Yfe 

74  ■ 

C.  McVeagh 

30 

do. 

17.5 

20 

We 

76  : 

P.  Orsini 

100 

do.    j 

19.7 

36 

We 

78 

J,  Rintaul 

40 

do.     : 

10.0 

36    j 

Y^e 

79 

G,  Steinbach 

40 

do. 

21,2 

18 

in  town  of  vJestbrook,   Connecticut. 
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Water 

level 

Chloride  i 

Depth 

Date 

(parts 

Yfell 

Source 

Depth 

belovvT   1 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land    \ 

measure- 

million): 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

,  j 

Vie 

53 

Stratified 

drift 

;Ye 

54  : 

do. 

Tfo 

55   ; 

do. 

V/e 

56  ^ 

do. 

We 

57  ; 

do. 

Vfo 

58  ■ 

Till 

Vfe 

60  ; 

do. 

We 

61 

do. 

We 

62 

do. 

We 

63 

do. 

We 

64 

do. 

We 

65 

do. 

We 

66 

Stratified 

drift 

We 

67 

do. 

ITe 

68 

do. 

YJe 

69 

do. 

We 

70 

Till 

We 

71 

Stratified 

drift 

We 

72 

do. 

We 

73 

do. 

We 

74 

do. 

We 

76 

JTill 

ViTe 

73 

■Stratified 

drift 

Vie 

79 

do. 

14.9 


6.0 

C-21-35  ; 

7 

7.5 

8-21-35  : 

164 

11.4 

iJ-20-35  ; 

4 

19.9 

0-20-35  ; 

7 

18.3    ; 

8-20-35  \ 

6     1 

16.9    ; 

8-21-35  ; 

7     \ 

20.2 

10-  4-35  \ 

6 

14.0 

9-  7-35  : 

5 

7.S 

9-13-35  I 

6 

8,4 

9-13-35  1 

8     \ 

11.2 

9-13-35 

23 

13.7 

9-15-S5  ; 

24 

13.8 

3-2C-35 

11 

8.3 

8-29-35  i 

10     i 

15.8 

8-29-35  ; 

12    : 

10.6 

8-29-35  ; 

10 

10.9 

8-22-35   ■ 

8 

25.0 

8-22-35 

3     : 

9.7 

8-27-35 

7 

11.  G 

i   8-27-35   : 

5    i 

14.1 

3-27-35 

17 

16.5 

8-28-35 

13     ■ 

4.5 

j   8-27-35 

8 

17.8 

8-27-35 

8     i 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude  : 
above  sea- 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Wo  80 
We  81 
We'  82 
Yfe  83 
We  84 
We  85 
Wo  86 
Wo  87 
Vfe  89 
Y/g  90 
Wo  91 
We  92 
Yfe  93 
YYe  94 
We  95 
Yfe  96 
We  97 
We  98 
We  99 
We  100 
YYe  101 
We  102 
We  103 
Wq   104 


:MrG.  F.  Zah 

; Carrie  A,  Steinbach 

'lEmma  E.  Buahnell 

;W.  J.  Marks 

■Mrs.  Spencer 

:W.  Johnson 

;B,  Binder 

jH,  M,  Spencer 

J.  Heck 

J,  G.  Holbrook 

C.  Holbrook 

J.  A.  Holbrook 

! 

ic.  R.  Kelsoy 
iG.  Eastland 
J,  Eastland 
Mrs.  J.  Doyle 
W.  J,  Weidlingor 
Aline  YYilling 
Estello  Rockwell 
L,  E,  Wilcox 
Mrs.  A.  Bushnell 
C.  C.  Clark 
-Tv.  Trerice 
J.  Post  Estate 


40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

50 

70 

70 

30 

20 

20 

20 

10 

20 

20 

20 

10 

10 

15 

15 

15 


Driven 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


17.5 
14.8 
16.0 
15.9 
22,2 
40.0 
13.7 
12.5 
14.0 
23.6 
27.8 
14.8 
21.2 
15.3 
17,9 
15,4 
14,5 
24.4 
23.0 
11,7 
15,0 
15.?.' 
12.8 
17.7 


30 
30 
40 
56 
6 
30 
36 
30 
36 
30 
18 
30 
36 
30 
20 
40 
30 
30 
36 
30 
30 
24 
24 
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lYater 

level 

Cliloride 

Depth 

Date 

(parts 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no 

• 

formation 

to 
bedrock  ; 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million) : 

Y/o 

80 

i  Stratified  drift 

14.5 

8-27-35 

8     i 

We 

81 

do. 

11.2 

8-27-35 

10   i 

Me 

82 

do. 

13.1 

8-27-35 

8     • 

Vie 

83 

;  Till 

14.0 

8-27-35 

8     j 

We 

84 

;   do. 

20.0 

8-27-35 

8     : 

We 

85 

: Gneiss 

10.0     i 

15.0 

8-28-35 

12 

VJq 

86 

;  Till 

12.1 

8-28-35 

13 

17e 

87 

do. 

10.7 

8-28-55 

10 

We 

89 

do. 

10.3 

8-28-35 

40    i 

We 

90 

i   do. 

19.1 

8-28-35 

8 

We 

91 

do. 

23.8 

8-20-55 

4 

We 

92 

; Stratified  drift 

13.3 

8-28-35 

8 

¥fe 

93 

do. 

18.2 

8-28-35 

12 

Wo 

94 

do- 

15.4 

10-  3-35 

9 

Tfe 

95 

:Till 

14.7 

10-  3-35 

6     \ 

We 

96 

:Stfatified  drift 

13.3 

10-  5-35 

6     I 

We 

97 

do. 

11.5 

9-19-35 

10 

Wo 

98 

do. 

21.9 

9-13-35 

6     1 

We 

99 

iGneiss 

21.9 

9-13-35 

5 

¥fe 

100 

■Stratified  drift 

15.7 

8-29-55 

10     i 

We 

101 

do. 

11.8 

8-29-35 

12     1 

We 

102 

do. 

12.4 

8-29-35 

13 

;Te 

103 

do. 

9.0 

8-29-55 

12 

We 

104 

;  do. 

14.6 

8-29-35 

16 
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Reoords   of  wells 


Tfell 
no. 


Owner 


We  105  ;  G.  B.  Buslmell 

ViTe  106  i  G,  L,  Pendl&ton 

We'  107  ;  Grace  Saulrjgablr) 

Yife  108  'Mrs.  G,  A.  Srdth 

We  109  i  F.  Mgosanti 

We  110  'Mrs.  Wren 

Vfe  111  : B.  Nelson 

We  112  : G.  C.  Clark 

We  113  ■Methodist  Church 

We  114  i  G.  Manston 

We  115  :  H.  Lauo 

We  116  ;  H.  F.  Stannard 

We  117  ilvlrs.  R.  Norton 

We  118  ; J.  S.  Brower 
We  119  J.  S.  Brower 
We  120  J.  S,  lirower 

Wo  121  .  H.  Ivl.  Dibble 

We  122  :  K.  M.  Dibble 

Wo  123  ;Mrso  R.  Gladwin 

We  124  ^  S.  M,  Dibble 

Wc  125  : F.  G.  Stannard 

Wq  126  ^  F,  G.  Stannard 

We  127  'Mrs.  W.  A.  Young; 
We  128  Mrs,  I.  J.  Thomas 


Altitude  : 
above  sea 
level 
(feet) 


20 
20 
20 
15 
10 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
20 
20 


Typo 


Dug 

do. 
do, 
do. 
do, 
do, 
do. 
do, 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 
do. 
do. 

Driven 

Dug 
do, 
do, 
do. 
do» 
do. 
do. 
do. 


Depth 

Diameter  \ 

(feet)  1 

(inches)  : 

19.9   ; 

30    1 

21,2  \ 

24     ; 

23,9  '■ 

36    \ 

13,9  \ 

30 

11.5   ; 

36 

19.4 

36 

15.2 

36 

24,0 

20 

18,8 

36 

9.4 

20 

15.3 

36 

16.3 

36 

13.6 

40 

11,4 

36 

6,8 

24 

10.0   ; 

1^ 

17.0 

30 

13.7 

30 

12.9   i 

36 

13.9 

36 

13,8 

28 

12.8   i 

24 

16.3 

20 

17.4 

40 
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Water  level 


Well 
no. 


bourcG 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


Date 

of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


We  105  ; 

Stratified 

drift 

We  106 

do. 

We  107 

do. 

We  IOC  ■ 

do- 

Wg 109    : 

do. 

YiTe  110 

do. 

We  111  . 

do. 

Tfe  112 

do. 

We  113 

do. 

We  114 

do. 

We  115 

do. 

We  116 

do. 

We  117 

do. 

We  118 

do. 

We  119 

do. 

We  120 

do. 

We  121 

do. 

We  122 

do. 

We  123 

do. 

y'le   124 

do. 

Yfe  125 

do. 

We  126 

do. 

We  127 

do. 

We  128 

i  do. 

13.0 

19.8 

21.6 

12.4 

9.5 

17,7 

12,2 

22.1 

14.9 

6.8 

11.9 

12.5 

9.7 

3.3 

2.7 

4.0 

11.4 

11.7 

8.7 

10.0 

10.2 

9.4 

15.0 

15.0 


8-29-35 
8-29-35 
8-29-35 
8-30-35 
8-30-35 
8-50-35 
8-30-G5 
8-30-35 
9-  9-35 
S-  9-35 
9-  9-35 
9-  9-35 
9-  9-35 
9-  9-35 
9-  9-35 
9-  9-35 
9-  9-35 
9-  9-35 
9-  0-35 
9-  9-35 
9-  f-35 
9-  9-35 
8-50-35 
8-31-35 


20 

20 

20 

7 

28 

40 

19 

9 

33 

13 

10 

10 

6 

6 

9 

21 

11 

31 

33 

7 

9 

11 

6 

9 


SIO 


Recordrj   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Ovmer 

level 

Type 

Depth 

Diameter 

noo 

(feet) 

(feet)  : 

(inches) 

We  129 

J,  S,  Murdock 

20 

Dug 

16.0 

40 

YIe   130 

\  Martha  B.  Crofut 
i Estate 

20 

dOe 

20.7  \ 

40 

We  131 

:H.  M.  Marshall 

25 

do. 

17,9 

36 

We  132 

i E,  Ho  R.  Potts 

25 

do. 

17.6 

20 

We  133 

;  L,  Jolinson 

15 

do. 

11.9 

36 

We  134 

^Mrs.  R.  Morgan 

25 

do. 

17.5   ■ 

20 

We  135 

:  Mrs .  R.  Morgan 

40 

do. 

16,1 

40 

We  137 

W,  E.  Young 

10 

do. 

14,4  \ 

36 

We  138 

Mrs.  Go  Chapman 

30 

do. 

17,3 

36 

We  139 

;  Mrs,  C,  Chapmaai 

30 

do. 

21.7 

40 

?Je  140 

:  Mrs.  R.  Morgan 

20 

do. 

14.2 

36 

We  141 

'  Mrs.  R.  Morgan 

15 

do. 

10,5 

36 

We  142 

;  Mrs.  R.  Morgan 

20 

do. 

13.5   i 

30 

We  144 

;  J.  Morrison 

30 

do. 

18.4 

30 

We  145 

R.  ilorton 

20 

do. 

18.7 

30 

We  146 

C.  Boohm 

10 

do. 

10.8 

36 

Wo  147 

^./Irs.  R.  Yfellock 

10 

do. 

16.5 

30 

We  148 

:Mrs.  J.  Lang 

5 

do. 

6.0 

40 

We  149 

H,  W.  Pierson 

5 

do. 

5.7 

44 

V^e  150 

1 G.  W.  Grinnell 

10 

Driven 

22.0 

n 

We  151 

: J,  Gillespie 

15 

-  Dug 

17.0 

30    : 

Wo  152 

J,  H,  Trippconey 

15 

do. 

17,1 

30    : 

We  153 

;Mrs.  J.  B.  Hall 

20 

do. 

22,8 

24 

We  154 

:  E.  Stannard  Estate 

10 

do. 

12,8  \ 

36    ; 
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in  tovm  of  Westbrook,  Connecticut  -  Continued 


Vfater 
■ Uepth 
below 
land 
surface 
(feet) 


level 


Well 
no. 


VJ'e  129 
Yfe  130 
Yfe  131 
T.^e  132 
Vfe  133 
We  134 
YIe  135 
We  137 
We  138 
We  139 
We  140 
We  141 
YJe  142 
We  144 
We  145 
We  146 
We  147 
Yfe  140 
We  149 
We  150 
Yfe  151 
We  152 
Yfe  153 
Vv'e  154 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


Stratified  drift 

do. 
Till 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do . 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Stratified  drift 

do. 
Till 

do. 

do. 

do. 
Stratified  drift 


16.0 


17.6 


13.6 
19.0 
14.8 
17.2 

8,4 
15.4 
11.0 
11.5 
13.2 
18.0 
12,7 

7.1 
12.0 
17.2 
17.1 

8.0 
14.4 

4.4 

4.2 
10.0 
15.0 
15.9 
20.1 
11.0 


Date 
of 
measure- 
ment 


8-31-35 
8-31-35 
8-51-35 
8-31-35 
8-31-35 
8-31-35 
8-31-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  5-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
9-  3-35 
10-  5-35 
10-  4-35 
10-  4-35 
10-  3-35 
9-  7-35 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


10 

6 

7 

4 

7 

6 

5 

6 

5 

7 

14 

9 

5 

4 

31 

9 

11 

15 

13 

6 

16 

24 

8 

6 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Typt 


Diameter 
(inches) 


We  155 

Vlfe  156 
Vy'e  157 
We  158 
?Jo  159 
VJ"o  160 
We  161 
We  162 
We  163 
We  164 
We  165 
Wo  166 
We  167 
fie  168 
We  169 
Wg  170 
We  171 
We  172 
Wo  175 
Wo  174 
We  175 
We  17G 
We  177 
Wo  178 


Helen  Baron 

Mrs,  Tytler 

E,  S,  Demming 

E,  So  Dennning 

J.  Buell 

R.  Post 

R.  Post 

Mrs.  G.  Dibbell 

Mrs.  G,  Dibbell 

J.  Holbrook 

H.  Marshall 

So  S.  Sparling 

S,  S,  Sparling 

W,  Kelsey 

Ao  Hoadley 

Mrs.  G,  Norton 

W.  F.  YiTron 

Fo  Avery  Estate 

H,  L,  Holaday 

Mrs.  IJ.  H.  DoForest 

E.  Kelsey 

Buckridge 

C.  Tarbox 

Mrs.  L.  Stokes 


10 
10 

10 
15 
10 

10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
15 
15 
10 
10 
15 
15 
15 
10 
10 


Dug 
do, 
doo 
do. 
do. 

Driven 
do. 

Dug 
do„ 
do, 
do, 
do. 

Driven 

Dug 
do, 
do, 
do, 
doo 
do. 
do. 

Driven 

Dug 

Driven 

Dug 


12,0 
8,7 
10.0 
12,0 
13,4 
12,0 
8.0 
10.3 
16,0 
11,5 
14,1 
15,7 
19.0 
14,5 
12,7 
20,9 
14,2 
10,9 
20,0 
13.2 
13,0 
10.3 
10.0 
12,2 


30 
30 
36 
30 
30 


1| 


n 

36 
20 
30 
30 
30 


li 


36 
36 
36 
13 
18 
36 
24 

40 


1* 


36 
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in  to-wn  of  Westbrook,  Connecticut  -  Continued 


Water 

level 

Chloride 

Depth 

Dato 

(parts 

Hell 

Source 

Depth 

be  low 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- ; 

million) . 

bedrock 

surface 

went 

(feet) 

(feet) 

Vie  155 
We  156 
VJe  157 
Vfe  158 
He  159 
We  160 
He  161 
Wo  162 
We  163 
:7e  164 
We  165 
He  166 
Vfo  167 
We  168 
Wo  169 
We  170 
We  171 
He  172 
He  173 
Vfe  174 
He  175 
We  176 
We  177 
Ho  178 


Stratified  drift 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
do. 


10.0 

2.9 

7.0 

8#0 

7.6 

6^0 

4.0 

8.5 

10.0 

7.5 

11.0 

13.3 

10.0 

7.5 

10.1 

17.1 

11.9 

7.7 

8.0 

11.1 

10.0 

8.9 

6.0 

6.1 


9-  7-35 
9-  5-55 
9-  7-35 
9-  7-35 
9-  5-35 
9-  5-35 
9-  5-35 
9-  7-35 
9-  7-35 
9-11-35 
9-11-35 
9-11-35 
9-11-35 
9-11-35 
9-11-35 
9-11-35 
9-11-35 
9-  7-35 
9-  7-35 
9-11-55 
9-11-35 
9-11-35 
9-  7-35 
9-  7-55 


15 

8 

12 

11 

11 

12 

46 

10 

7 

6 

22 

20 

26 

15 

10 

9 

10 

9 

11 
6 
7 
6 
4 


L---f»-i   •;   'ViaH..' 


314: 


Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea; 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


We  179 
We  180 
We  181 
VJe  182 
We  183 
We  184 
We  185 
.We  186 
We  187 
We  188 
We  189 
We  190 
We  191 
We  192 
We  193 
Yle  194 
Vfe  195 
We  196 
We  197 
We  198 
Wo  199 
We  200 
We  201 
We  202 


A.  Holtz 

Mrs,  S.  S.   Brooks 
J.  L.  Talcott 
Mrs,  E„  A,  Lynn 
Mrs.  E.  A,  Lynn 
Mrs.  IT.  Glahn 
Mrs,  W,  Glahn 
Mrs,  C.  Meecham 
W,  0,  Goodivin 
Mrs,  C.  0.  Meecham 
L,  0,  Vfilson 
Miss  I.  Wilson 
S,  Wilson 
Mrs,  To  Fisko 
Quatonset  Golf  Club 
Nolan 

H.  M.  Baldv/in 
Mrs,  Hirons 
Mrs,  Hirons 
J,  Bloomfield 
Mrs,  A,  J,  Post 
Bessie  Vaughn 
J,  A,  liolbrook 
M,  Darenstedt 


10 

Dug 

14,3 

36    : 

15 

do. 

14.3 

30 

15 

do. 

18,9 

36    \ 

15 

do. 

11.4   1 

30 

15 

do. 

12,6 

36    i 

15 

do. 

13.9 

36    \ 

15 

do. 

36    \ 

10 

do. 

12.9 

30  i 

15 

doo 

17,2 

36    1 

15 

do. 

12.1  i 

30 

15 

do. 

14,3 

18    \ 

15 

do. 

15,4   1 

36    \ 

15 

do. 

14.2 

24    1 

15 

do. 

9.7   i 

36    . 

15 

do. 

16.1 

36    i 

15 

do. 

11,8 

30    1 

15 

do. 

20,9 

30    1 

15 

do. 

17,1 

30 

15 

do. 

15.2   j 

30       : 

15 

do. 

10.9    i 

30    i 

15 

do. 

3.0   \ 

30 

15 

do. 

8.6 

36    : 

10 

do. 

13.0 

36    1 

10 

do. 

9,3 

36 
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\                 Source       :   Depth 
formation         to 

;   bedrock 
\                                                 :    (feet) 

Wator 

level 

Chloride  ; 

Tj'ell 
no. 

Depth 
be  low 
land 
surface 
(feet) 

Date 

of 
measure- 
raent 

(parts    i 
per 
million) : 

Me   179 

Stratified  drift     ; 

7.2 

9"  7-35 

21 

Y;e  180 

i   do.              j 

9,2 

9-12-35 

9    i 

We  181 

do.              1 

8.7 

9-12-35 

5 

We  182 

:   do.              i 

9.0 

9-11-35 

6 

\'h   183 

do.              1 

7.4 

9-11-35 

7 

Vy"e  184 

do.               i 

8.9 

9-11-35 

9 

Yh   185 

do.                                         i 

11 

We  186 

i   do.               i 

9.3 

9-  7-35 

5 

We  187 

i   do.               i 

9.1 

9-12-35 

11 

Wo  188 

;   do.               1 

6.4 

9-12-35 

12 

We  189 

1   do.               i 

9.3 

•   9-12-35 

12 

Me   190 

i   do.               1 

10.5 

9-15-55 

7 

ViTe  191 

do.              1 

7.7 

9-13-35 

7 

We  192 

;   do. 

8.7 

9-13-35 

130 

We  195 

;   do.               ; 

11.8 

9-12-35 

11 

Me   194 

^   do.               \ 

10.2 

9-12-35 

6 

We  195 

do .               i 

13.0 

9-12-35 

10 

Me   196 

do.               1 

10.1 

9-12-35 

7 

Me   197 

:   do. 

11.1 

9-12-35 

5 

Me   198 

^   do.               1 

8.9 

9-12-35 

13 

We  199 

do.               i 

5.7 

9-16-35 

8 

Me   200 

1   do.               1 

5.5 

9-16-35 

9 

We  201 

:   do.               1 

7.2 

9-16-35 

10 

We  202 

do.               i 

7.4 

9-16-35 

11 
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Records   of  wells 


Altitude  ■■ 

above  sea; 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth   ; 

Dianeter  i 

no. 

(fe(3t) 

(feet)  1 

(inches)  ; 

We  203 

G. 

Pellicane 

10 

Driven 

10,0 

li 

We  204 

G. 

Pellicane 

10 

do. 

10,0 

li 

We  '205 

F. 

Mainelli  Estate 

5 

Dug 

13,0 

30    i 

We  20S 

Hiss  Parker 

10 

do. 

7.0 

36    \ 

We  207 

:  Mary  J.  Leroy 

10 

do. 

5,5 

36    i 

We  208 

:  Mr 

s,  Blinn 

10 

do. 

5.8 

28    1 

We  209 

\  Mr 

3.  N.  Smith 

10 

do. 

G.l 

36    1 

We  210 

'  E. 

Post 

20 

do. 

16,0 

24    1 

We  211 

:  E. 

Post 

20 

do. 

15.3 

24    \ 

We  212 

Fl 

ora  Burdick 

25 

do. 

12.2 

36    \ 

We  213 

;  Fl 

ora  Burdick 

25 

do. 

12,2 

30    I 

V^e  214 

s. 

A.  Post 

30 

do. 

\           18.2 

36    \ 

V^e  215 

;E. 

A=  Post 

30 

do. 

13,5 

48    i 

We  216 

^c. 

Boehm 

20 

do. 

1     9,G 

24    I 

We  217 

:C. 

Boehn 

30 

i 

do. 

1     20.2 

30    j 

YJe  218 

;  C. 

Hayes 

: 

40 

do. 

36    1 

We  219 

:J. 

Spencer 

40 

do. 

\           20.2 

36    \ 

YIe   220 

■H. 

Hoxie 

40 

do. 

1    19.5 

•     30    1 

Ife  221 

:s. 

Halbrook 

40 

do. 

j    18.6 

36 

We  222 

ii. 

H,  Washburn 

40 

do. 

i    13.9 

50     \ 

We  223 

■c« 

Brainard 

40 

do. 

13.5 

36     \ 

Vfe  224 

;J, 

Brooks 

40 

\           do. 

i    19.8 

\             30     j 

V^e  225 

■<J. 

Brooks 

40 

do. 

;    15.4 

I           100     I 

YSq   226 

;e. 

Stevens 

40 

do. 

12.7 

:     36     i 
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in  town  of  'iTestbrook,   Connecticut  -   Continued 


Well 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


"Vater 

lovel 

Depth    : 

Date 

below 

of 

land 

measure- ^ 

surface  : 

nent 

(feet) 

Chloride 
(parte 

per 

million) 


T.'c  203 
'.To  204 
'>Ye  205 
He  206 
■Te  207 
Tie  208 
Yfe  209 
Vfe  210 
We  211 
We  212 
We  213 
\Te  214 
We  215 
V/e  216 
We  217 
We  218 
We  219 
Vfe  220 
We  221 
Wa  222 
We  223 
\h  224 
¥fe  225 
We  226 


Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Till 

do. 

do. 

do. 

do. 
Gneiss 

do . 
Till 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


8.2 

8.5 

9.6 

20,2 

20.2 

19.5 


13.5 


6.0 
6,0 
2.4 

4.4 
3.5 
3.8 
2.2 

12.1 

11.7 
7.6 
8.6 

11.8 
7.5 
2,3 

17.4 

18.0 

14.5 

13,2 

8.6 

3.5 

12.0 

10.3 

9.3 


9-16-35 
9-16-35 
9-19-35 
9-16-35 
9-21-35 
9-19-35 
9-19-35 
9-19-35 
9-19-35 
9-19-55 
9-19-35 
9-19-35 
9-19-55 
9-21-35 
9-21-35 

9-21-35 
9-21-35 
9-21-35 
9-21-35 
9-21-35 
9-21-35 
9-21-35 
9-30-35 


25 

19 

42 

14 

13 

19 

10 

8 

9 

10 

9 

13 

21 

11 

9 

7 

4 

39 

5 

9 

27 

10 

11 

7 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Q-'wner 

level 

Typo 

Depth 

Diameter  ' 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  : 

We  227 

;Mrs.  Bushnoll 

40 

Dug 

12.4 

30    ; 

We  228 

ilirs.  3,  Piatt 

40 

do. 

14.0 

30 

We  229 

A.  C .  Knothe 

40 

do. 

14,0 

24    \ 

We  230 

.  Davis  &  Rice 

5 

do. 

13,5 

30 

We  231 

:C.  Salldin 

20 

do. 

15,0 

30 

We  232 

:R.  D.  &  R.E.  Chapman 

20 

do. 

14,1 

36 

We  233 

iR,  D.  &  R.E.  Chapman 

25 

do. 

17.4 

30 

We  234 

:R.  D,  &  R.E.  Chapman 

25 

do. 

22.4 

36 

We  235 

; G,  Gardiner 

15 

do. 

20.2 

30 

We  236 

'  Go  Lattimer 

20 

do. 

16.6 

30 

We  237 

;Miss  Ethol  C. 
iComstock 

15 

do. 

16,3 

30 

We  238 

; B,  Tyler 

15 

do. 

19.7 

30 

Vfe  239 

i  B.  Tyler 

15 

do. 

18,4 

30 

YIe   240 

: C,  Hubbard 

15 

do. 

19,4 

24 

We  241 

B,  Chandler 

10 

do. 

10.0 

30 

Yfc  242 

■;  E.  Hopkins 

10 

do. 

12.5 

30 

\Ie   243 

iHrs,  E.  Gregston 

10 

do. 

10.7 

36 

We  244 

;Mrs.  0.  RicGO 

10 

do. 

22.7 

36 

We  245 

:H.  Cullen 

10 

do. 

19.7 

24 

We  246 

; Spears 

10 

do. 

21.1 

24 

Me   247 

: Fricelli 

10 

do. 

20.0 

30 

'He   248 

C ,  Marvin 

10 

do. 

8,1 

36 

We  249 

: Ellon  Fox 

10 

do. 

10.2 

30 

We  250 

:  D,  Dosopo 

:         10 

do. 

12.3 

12 
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i       Source 

1      formation     ; 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride  i 
(parts 

per 

million) ; 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of        : 

measure-  • 
ment 

We  227 

:  Till 

8.5 

9-30-35  i 

10 

We  228 

:     do. 

9.5 

9-30-35 

10 

We  229 

■  Stratified  drift 

11.4 

9-30*35 

12 

We  230 

:   do . 

5.9 

10-  3-35 

22 

We  231 

do. 

5.0 

10-  1-55 

21 

We  232 

do. 

8.7 

10-  1-55 

18 

'nYe  235 

i   do. 

15.1 

10-  1-35 

9 

We  234 

do. 

17.8 

10-  1-35 

19 

We  235 

do. 

16.9 

10-  3-35 

6 

,We  236 

:   do. 

14.7 

10-  3-35 

14 

We  237 

do. 

13.8 

10-  2-35 

14 

\le   238 

do. 

16.4 

10-  3-55 

18 

■Je  239 

do. 

15.8 

10-  3-35 

15 

We  240 

do. 

16.2 

10-  2-35 

8 

We  241 

do. 

7.3 

10-  2-35 

17 

Vfe  242 

do. 

5.2 

10-  2-35 

11 

We  243 

:  do. 

9.9 

10-  2-35 

12 

We  244 

do. 

17.7 

10-  1-55 

25 

We  245 

:  do. 

18.1 

10-  1-35 

17 

YiTe  246 

do. 

13.1 

.  10"  1-55 

11 

We  247 

;  do. 

17.6 

;  10-  1-35 

14 

We  248 

;  do. 

6.9 

:  10-  2-35 

7 

T/e  249 

do. 

10—2-35 

12 

We  250 

do. 

10.0 

\    10-  2-35 

40 

380 


Records   of  vrells 


Altitude 

Well 
no. 

O'Amer 

above  sea 

level 

(feot) 

Type 

Denth 
(foot)  : 

Diameter 
(inches)  . 

Wo  251 

J.  Spencer 

10 

Dug 

12,1  ; 

40 

We  252 

C,  Brarabach 

10 

do. 

14.1 

30 

We- 253 

R,  P.  Chapnan 

15 

do. 

14.1 

36 

We  254 

Mrs.  F,  Brainard 

15 

do. 

14.6   i 

30 

We  255 

Minnie  Niels on 

10 

do. 

5.9 

48 

We  256 

W.  G.  Bushnell 

10 

do. 

8,6 

36 
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in  town  of  Westbrook,  Connecticut  -  Continued 


Water" 
Depth 
below 
land 
surface 
(feet) 


Well 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


level 
Date 


of 
measure- 
ment 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


¥/o  251 

We  252 

We  253 

Vfe  254 

We  255 

We  256 


Stratified  drift 
do. 
do. 
do . 
do. 
do. 


8.6 


10.1 
11.0 
12.0 
12.1 
4.0 
6.1 


10-   2-35 

7 

10-   2-35 

10 

10-   1-35 

26 

10-   1-35 

10 

10-    1-35 

21 

10-    1-35 

24 

S2£ 


Records  of  springs 


Sprin^; 
no. 

We 

5 

We 

28 

We 

34 

We 

47 

We 

59 

We 

75 

We 

77 

We 

88 

We 

136 

Chvner 


We  143 


J,  Voelkel 
Marguerite  Ortner 
J.  Hall 
W,  Reed 

J,  Ruddiman  Estate- 
Tovm  of  Wostbrook 
Tovm  of  Wostbrook 
Jt  Heck 
Ho  Eonnle 

Mrs,  R,  Morgan 


Altitude 
above  sea 
level 
(foet) 


200 

120 

100 

20 

I 

SO 
60 
80 
30 

10 


Topographic 
situation 


Slope 

Base  of  Slope 

Valley 

do. 

Edge  of  salt 

marsh 

Slope 

dot 

do, 

do. 

do. 


Source 
formation 


Till 
do, 
do« 
do. 

Gneiss 
do, 
do. 

Till 

Gneiss 

Till 
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in  town  of  Wsstbrook,  Connecticut 


Spring 
no. 

Improvements 

Fluctuation 
(a) 

Yiold 
(gallons  : 

a 
minute ) 

Chloride 
(parts 

per 

million) 

Yi'G   5 

Masonry  catchment 

Slight 

1  (b) 

6 

To  28 

Barrel  sunk  in  ground 

1.5(a) 

5 

Yfo  34 

Cement  pipe  casing 

do. 

l,5(a) 

8 

Y!o     47 

Excavated  pit,  20x30  feet 

8 

ITc  59 

Masonry  catchment 

1.5(a) 

14900 

Wo  75 

None 

do. 

0,5(b) 

13 

Yfo  77 

do. 

do* 

1.5(b) 

9 

We  88 

Barrel  suiik  in  ground 

do. 

2, 5(b) 

8 

We  136 

Vitrified  tile  casing,  pitcher 
piimp 

do. 

1  (b) 

4 

We  143 

lias  oar  y  pit 

do. 

>    1.5(b) 

11 

(a.)  Reported  (b)  Estimated 
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Tie  10,   J.  Dowd,  abandoned  dug  well.  Horse  Hill,  Yfestbrook.   Diameter 
20  incheo,  depth  9.6  feet,  original  depth  13.1  feet.  Measuring  point 
is  a  paint  mark  left  side  top  of  curb  at  the  Ifcoid  surface.   The  v/ater- 
bearing  formation  is  till. 

Tfeter  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Yifater  level 

Date 

Vifater  level 

Date 

Vfeter  level 

1935 

1936 

1937 

Sept 

.30 

8.68 

June  29 

4.80 

Mar. 

23 

5,40 

Oct. 

7 

9.24 

July  6 

6.37      I 

30 

5.50 

14 

9.62 

13 

7.47 

Apr. 

10 

5.30 

21 

9.92 

20 

7.92 

17 

5.50 

28 

10.17 

27 

8.30 

24 

5.20 

Nov. 

5 

10.39 

Aug.   3 

8.89 

May 

1 

5.60 

11 

10. Gl 

10 

9.49      ; 

8 

6.15 

18 

11.07 

17 

10.10 

15 

6.25 

25 

10.85 

24 

10.50 

21 

6.30 

Dec. 

2 

9.67 

31 

10.65 

28 

6,20 

9 

8.05 

Sept.  8 

10,79 

June 

4 

6.00 

16 

7.66 

14 

11,20 

10 

6.15 

23 

7.19 

21 

11.20 

18 

7.60 

30 

7.56 

28 

10,43 

22 

7.60 

19 

36 

Octo   5 

9.00 

25 

7.65 

Jtai. 

6 

5.64 

12 

6.48 

July 

3 

7.60 

13 

3.39 

19 

2.90 

8 

6.40 

20 

3.24 

26 

3.46 

16 

7.20 

27 

3.46 

Nov.   2 

4.10 

23 

7.00 

Feb. 

10 

4.35 

9 

4.80 

30 

7.20 

18 

3,53 

16 

5.63 

Aug. 

6 

7.50 

24 

2.83 

23 

5,20 

12 

7.70 

Max- . 

2 

2.59 

30 

4,73 

19 

7.80 

9 

2.70 

Dec.   7 

3,20 

27 

8.60 

16 

2.58 

14 

1.40 

Sept 

.  1 

7,84 

23 

2.49 

19 

1.20 

3 

7.78 

30 

2.42 

29 

3.00 

10 

8.08 

Apr. 

6 

2.67 

1937 

17 

6.63 

13 

2.82 

Jan.   6 

3.50 

23 

7.87 

20 

2.97 

13 

2.50 

Oct, 

1 

8.32 

27 

3.52 

20 

3.20 

8 

8.54 

Eay 

4 

3,07 

27 

2.40 

15 

8.68 

11 

3.26 

:  Feb.   2 

4,50 

21 

8.56 

18 

3.52 

;      10 

4.70 

.Nov, 

4 

6.66 

25 

4.47 

17 

4,10 

18 

5.54 

Jmio 

1 

5.70 

24 

4.30 

Dec. 

4.27 

8 

6.94 

:  I'iar.   3 

5.70 

19 

5.40 

15 

4.29 

10 

5.30 

30 

5.94 

22 

3.40 

17 

5,60 
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We  44.   C.  Palmer,  abandoned  dug  well,  Kirtland  District,  Westbrooko 
Diameter  30  inchea,  depth  18.5  feet,  original  depth  18.9  feet. 
Measuring  point  is  a  paint  mark  top  of  curb  at  the  land  surface.   The 
water-bearing  formation,  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


IftTater  level 


1935 

Sept 

.30 

17.47 

Oct, 

7 

18.07 

14 

18,40 

21 

18.74 

28 

18.82 

Nov. 

3 

18,82 

11 

18.82 

18 

18.75 

25 

18,60 

Dec. 

2 

16.90 

9 

1G.25 

16 

16. G3 

23 

16.44 

30 

16.85 

193G 

Jan. 

6 

13.92 

T3 

11.01 

20 

8.36 

27 

10,76 

Fob. 

10 

13.00 

18 

12,53 

24 

11.37 

Mar . 

2 

10,45 

9 

8.46 

16 

6.47 

23 

6,03 

30 

5,93 

Apr. 

6 

6,24 

15 

6.72 

20 

8.G7 

27 

10,5-J 

Ka.y 

4 

11.62 

11 

12.00 

18 

12.72 

25 

13,52 

June 

1 

14.50 

8 

15.42 

15 

13.50 

22 

14,00 

Date 

■""T9"36'"' 

June  29 

July  6 
15 
20 
27 

Aug,  3 
10 
17 
24 
31 

Sept.  8 
14 
21 
28 

Oct.  5 
12 
19 
26 
2 
9 
16 
23 
30 
7 
14 
19 
29 
1937 

Jan, 


Water   level 


Mov. 


De 


1'  ob , 


I'iar . 


14,17 

15.67 

16.20 

16.65 

16.97 

17.58 

18.20 

Dry 

Dry 

Dry 

Dry 

Dry 

17.05 

17.45 

14.78 

14.85 

8.30 

10.20 

12.30 

13.10 

13,85 

14.82 

15,40 

14.50 

6.15 

5,80 

8.30 


6 

9,50 

13 

8,70 

20 

6.20 

27 

6.00 

2 

7.05 

10 

7.00 

17 

7.25 

24 

9.10 

3 

10.05 

10 

10,20 

17 

10.50 

Date 

T937 

Mar . 

Apr, 


May 


Water  level 


June 


July 


Aus. 


Sept 


Oct. 


i'^ov. 


Doc, 


23 

10.40 

30 

10.50 

10 

10.30 

17 

10.20 

24 

9.15 

1 

8.60 

8 

10.55 

15 

10.50 

21 

11.00 

28 

12.65 

4 

10.95 

10 

10.80 

18 

14.30 

22 

14.00 

25 

14.10 

3 

14.20 

8 

15.50 

16 

16.30 

23 

16,20 

30 

16.30 

5 

17.50 

12 

17.55 

19 

17.50 

27 

17.05 

.  ]. 

15.96 

3 

16.18 

10 

15.90 

17 

15.95 

23 

16,51 

1 

17.25 

8 

17.55 

15 

17.67 

21 

16.68 

4 

12.76 

18 

8.77 

2 

5,90 

19 

9,49 

30 

10.30 

rhtiyA 
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Yfe  188.   Mrs.  C.  0»  Meecham,  abandoned  dug  well,  private  road  east  of 
Seaside  Ave.,  Wcstbrooko  Diamoter  30  inches,  depth  12.1  foeto 
lieasurinp^  point  is  a  red  paint  mark  top  of  cement  tile  2.8  feet  above 
the  land  aurfaceo   The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  lev si  in  feet  below  measuring  point 


i;a"ce 


Water  level 


1935 

Sept. 30 

8.40 

Octo   7 

8.56 

14 

8.34 

21 

8.54 

28 

8.62 

Nov ,       o 

8.44 

11 

8.12 

18 

7,27 

25 

8.04 

Dgo,   2 

3.22 

9 

8.05 

16 

7.97 

Date 


Yifater  level 


1935 

Dec.  23 

8.56 

30 

8.68 

1936 

Jan.   6 

3.23 

13 

8.13 

20 

7.60 

27 

8.64 

Feb.  10 

9.84 

13 

9«48 

24 

8.32 

Mar.   2 

8,21 

9 

8,14 

Date 

Yfeter  level 

1936 

■:  Mar. 

16 

7.79 

23 

7.14 

30 

7.36 

^  A- jr. 

6 

7,40 

13 

7,29 

20 

7.54 

27 

7.86 

:  May 

4 

8.02 

11 

7.70 

18 

8.07 

25 

8.22 

:  June 

1 

8.35 

Yse  ig'?,  Krs.  Hirons,  abandoned  dug  woli.  Chapman  Post  Rd.,  Westbrook. 
Diare.,er  30  inchej,  depth  17.1  feot.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  cop  of  curb  2.7  feot  above  the  land  surface.   The  vj-ater-bearlng 
fori'.aoion  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

1935"" 

Oct.  14 

21 

28 

/ 

11 

18 

25 

2 

9 

16 

2£ 

30 

1936 

Jail,   6 


l>Tov. 


Dec. 


Water  level 


13.60 
13.72 
13.79 
13.85 

J.  O  •  J  t-.' 

14.27 
14.27 
13,05 
13.92 
13.98 
Xo  •  <J^ 
14.08 

13,38 


Date 

'  "19 36  " 

Jan,  13 

20 

27 

Feb,  10 

18 

24 

o 
C 

9 
16 
23 
30 

6 
13 
20 


-lar. 


kpr 


Water  level 


13.53 
12.64 
12,55 
12.7-J 
12.68 
12.56 
12,06 
11, 9G 
11.32 
10.47 
10.19 
10.32 
10.07 
10.37 


Date 
Apr.  27 


Water  level 


May- 


June 


4 
11 
18 
25 
1 
8 
15 
22 
28 


10,67 
11.02 
11,27 
11.52 
11.74 
11.97 
12.17 
12.20 
12.50 
13.00 


328 


TVe  197o  Mrs.  Hirons,  abfuidonod  dug  well,  So.  Main  St.>  Westbrook. 
Diameter  30  inches,  depth  15.2  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is 
stratified  drift. 

Water  level  in  feet  belovj-  measuring  point 


Date 

1937  ' 

Feb,   4 

10 


Water  level 


Mar 


Anr, 


Hay 


24 

3 

10 

17 

'^^ 

30 
10 
17 
24 
1 
0 
15 


9.30 
9oi30 
9,20 
9.55 
9.60 
9.80 
9.70 
9.50 
9.25 
9,30 
9.50 
9,45 
9.50 
9.65 
9.60 


Date 

T93T"' 
May  21 
28 
June  4 
10 
18 
22 
25 


Water  level 


July 


Au?:, 


8 
16 
23 
30 

6 
12 
19 


9.50 
10.00 
10.10 
10.15 
10.35 
10.20 
10.30 
10.20 
10,60 
10.65 
10.65 
10.60 
11.05 
11.10 
10,90 


Date 


Water  level 


1937 

Aug.  27 

11.10 

Sept,  1 

11.10 

3 

11.04 

10 

11.33 

17 

11.30 

23 

11.69 

Oct.   1 

11.46 

8 

11.54 

15 

11,59 

21 

11.49 

Nov,   4 

11.19 

18 

10,82 

Dec,   2 

9,97 

19 

10,10 

30 

10,12 

.._  . 

We  237,  Miss  Ethel  C»  Comatook,  abandoned  dug  well,  Old  Salt  Works  Rd., 
Westbrook,   Diameter  30  inches,  depth  16.3  feet.  Measuring  point  is  a 
red  paint  mark  right  front  top  of  cement  tile  2»0  feet  above  the  land 
surface.   The  wator-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  bolov/  muasurinw;  point 


Date 


YJater   ].evol 


Date 


Water  level 


Nov. 


Dec . 


14 
21 
28 

3 
11 
18 
25 

2 

9 


23 
50 
1936 

Jan.  6 
13 
20 


15.70 
15.67 
15.81 
15.90 
15.95 
15.84 
15.85 
16,02 
15.55 
15,80 
15,57 
15.73 
15,89 

15,60 
15.52 
14.96 


1936 

Jan, 

27 

15.00 

Feb, 

10 

15.20 

18 

15.13 

24 

15.06 

Mar, 

2 

14.98 

9 

14.80 

16 

14.47 

23 

13.98 

30 

13. G5 

Apr. 

6 

13,66 

13 

15.72 

20 

13.87 

27 

14.02 

May 

4 

14.32 

11 

14.52 

13 

14.73 

25 

14,93 

Date 

Water  level 

'"T9'36"~ 

June  1 

15.12 

8 

15,10 

15 

14,85 

22 

14.72 

July  6 

15.42 

15 

15.00 

22 

15,10 

28 

15,40 

Aug,   3 

15,20 

11 

15.15 

18 

15,20 

25 

15,35 

Sept,  1 

15,50 

7 

15,60 

15 

15.45 

22 

15.25 

29 

15.55 
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Water  level   in  feet  bolow  nieasurin'^  point   in  well  We  237-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1D36 

1937 

"■"  1937  ' 

Oct.   6 

15.60 

Feb. 

23 

14.20 

July  16 

15.30 

13 

15.50 

liar . 

2 

14.30 

23 

15.20 

20 

15.60 

9 

14.50     \ 

30 

15.25 

27 

15.50 

16 

14.40     I 

Aug,   6 

15.20 

Nov.   4 

15.45 

22 

14.50     i 

12 

15.15 

10 

14.80 

29 

14.40 

19 

15.20 

17 

14,75 

Apr, 

9 

14.20     i 

27 

15.65 

24 

13.90 

17 

14.30 

Sept.  3 

15.55 

Doc.   1 

14,10 

24 

14,40 

10 

15.50 

8 

13,90 

30 

14,30 

17 

15.59 

15 

14.30 

May 

7 

14.50 

23 

15.62 

22 

14.70 

14 

14.50 

Oct.   1 

15.68 

30 

14.50 

22 

14.60 

8 

15,72 

1937 

29 

14.50 

15 

15.81 

Jan.  5 

14,00 

June 

5 

14.55 

21 

15.69 

12 

13.50 

11 

14.50 

Nov,   4 

15.56 

19 

13,80 

19 

15.05 

18 

15.19 

26 

12.30 

22 

15,10 

Dec.   2 

14.59 

Feb.   3 

12.70 

25 

15,15 

19 

14,53 

10 

12,80 

July 

2 

15.10 

30 

14.79 

16 

13.30 

8 

15,15 
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Ground-vfater  temperatures   in  Connecticut 
Tovm  of  Branford 


Y/ell  no. 


Temperature (F) 


Date   of  observation 


Br  128 

Br  208 
Br  210 

Br  216 
Br  217 

Br  288 
Br  349 


51 
50 
56 

46 

43 
42 
43 

46 
45 

42 

41 
42 

48 

45 
46 
45 


2-  4--37 

3-  4-37 

4-  7-37 

3-  4-37 

2-  4-37 

3-  4-37 

4-  7-37 

3-  4-37 

4-  7-37 

2-  4-37 

3-  4-37 

4-  7-37 

4-  7-37 

2-  4-37 

3-  4-37 

4-  7-37 


Ch  77 


Ch  132 


Ch  248 


Town  of  Chester 


48 
47 

48 
43 

47 
45 


1-18-37 
2-22-37 

1-18-37 
2-22-37 

1-18-37 
2-22-37 


CI       4 


CI   126 


CI   162 


Tovm   of  Clinton 


48 
46 

47 
47 

46 
47 


1-20-37 
2-24-37 

1-20-37 
2-24-37 

1-20-37 
2-24-37 


331 


Ground-water  temperatures  in  Connecticut 
Town  of  Essex 


Town  of  Guilford 


Town  of  Haddam 


Well  no. Temperature(F) Date  _of_  observation 

Es  40  48  1-19-37 

47  2-23-37 

Es   42  47  1-19-37 

45  2-25-37 

Es   78  47  2-20-37 


G  104  48  2-  4-37 

47  3-  4-37 

47  4-  7-37 

G  122  47  2-  4-37 

46  3-  4-37 

46  4-  7-37 

G  152  48  2-  4-37 

47  .  3-  4-37 
47  4-  7-37 

G  253  42  3-  4-37 

43  4-  7-37 

G  254  47  2-  4-37 

44  3-  4-37 
44  4-  7-37 

G  298  45  2-  4-37 

44  3-  4-37 

45  4-  7-37 


Hd  30                    46  1-25-37 

46  2-22-37 
44  3-29-37 

Hd  211                      46  1-18-37 

47  2-22-37 
47  3-29-37 

Hd  408                     45  3-29-37 


332 


Ground -water  temperatures  in  Connecticut 
Tovm  of  Killingworth 


Tovm  of  Madison 


YJell  no. Temperature (F) Date  of  observation 

K  71  46  6-30-37 

K  142  52  6-30-37 

K  143  54  6-30-37 


Tovm  of  North  Branford 


Ma  30  47  1-20-37 

46  2-24-37 
48  6-30-37 

Ma  53  48  1-20-37 

47  2-24-37 
50             •  6-30-37 

Ma  218  48  1-20-37 

47  2-24-37 

Ma  233  46  .  1-20-37 

47  2-24-37 

50  6-30-37 

Ma  252  47  1-20-37 

47  2-24-37 

Ma  281  50  6-30-37 

Ma  282  52  6-30-37 

Ma  283  48  6-30-37 


NBr  11  45  2-  4-37 

44  3-  4-37 

44  4-  7-37 

i\rBr  40  49  2-  4-37 

48  3-  4-37 

43  4-  7-37 


333 


Ground-water  temperatures  in  Connecticut 
Tovm  of  Old  Saybrook 


.'fell  no. Temperature(F)     _  _      Date  of  observation 

OS   35  47  1-19-37 

46  2-23-37 

OS   97  46  1-19-37 

48  2-23-37 

OS  147  47  1-19-37 

41  2-23-37 

OS  173  43  1-19-37 

49  2-23-37 

OS  198  46  1-19-37 

49  2-23-37 


Tovm  of  Saybrook 


To7m  of  Vifestbrook 


Sa  52  46  1-18-37 

47  '2-22-37 


^;*:e  10  48  1-20-37 

46  2-24-37 

We  44  49  1-20-37 

46  2-24-37 

We  197  46  2-24-37 

We  237  47  1-19-37 

48  2-23-37 
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MIlvEOGRAPHED  BULLETINS  OF  THE  COlffiECTICUT  GROUIJD  WiTE'R   SURVEY 


S-1  The  Salinity  of  the  Connecticut  River,  October  1,  1934  to  September 
30,  1937. 

Part  I  -  Text,  6  maps,  2  illustrations,  74  pages,  1938 o 
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bridge,  323  pages,  1938, 
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GW-2  Record  of  wells,  springs  toid  gromad-water  levels  in  the  tovms  of 
Bronford,  Chester,  Clinton,  Ess^x,  Guilford,  HadJam,  Killing-worth, 
Madison,  North  Brcjiford,  Old  Saybrook,  Saybrook  and  IJestbrook, 
Connecticut.   (340  pages,  12  maps,  1938.) 
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G'i."-6  Ground-water  levels  in  north-central  Connecticut,  October  1,  1934 
to  December  31,  1937.   (212  pages,  1938.) 
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